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На основу одобреног Генералног Урбанистичког плана Београда Урбани- 
стички завод Народног одбора града Београда 1956 године приступио је даљој 
урбанистичкој разради територије Новог Београда. 

Генерални Урбанистички план Новог Београда одобрио је Народни одбор 
града Београда 17 јуна 1958 године. 

: Територија Новог Београда обухвата 1955 хектара а структура површина 
Па на ле ва ДИ __ по намени је следећа: 








Јетра Пре а а | — Станбена изградња са пратећим објектима — — — — 640 ха 

"А ИЕ | | — Индустриски и привредни објекти — — — — — — 350 ха 

ПљРа Пе ПА ен ЉЕ И ааЕ | — Административно управни објекти — — — — — — 65 ха 
МАЦИНИ ВИ а РАНА а а нх ; — Културно-просветни, традски и пословни објекти, 

< | | + | изложбе им самишт — — — — — — — — — пшпоха 
- ари 6 КА Лаа а ти в. · — Спортске и фискултурне површине са рекреативном 

| ма Пи а ДЕ а а | | зоном на Великом Ратном Острву — — — — — — 1д ха 

“и | — Централни градски парк око Саве — — — — — — 100 ха 

— Саобраћајнице, станице, тргови, паркинг плацеви — — 50 ха 

— Остале слободне површине — — — зена ван оваа се 000 а 


На територији Новог Београда изградиће се'станбени простор за око 250.000 
становника а у оквиру разих делатности предвиђа се запослење око 70.000 лица. 

За урбанистичко пројектовање и подизање вегетације са формирањем 
педолошког супстрата на насутим теренима поред осталих подлота од особитог је 
значаја детаљно познавање климатских услова. 

Дирекција за изградњу Новог Београда и Хидрометеоролошки завод 
Народне Републике Србије почетком 1957 године формирали су метеоролошку 
станицу на Новом Београду, која је недавно завршила прву годину својих 
осматрања. 

Анализа климата на Новом Београду и поређење са климатом околине по- 
казује повољне резултате и уклапа се по карактеристикама у климат Београда 
и околине са незнатним разликама. . 

Осматрање је организовао и њима руководио Др. Марко Милосављевић, 
професор Пољопривредног факултета у Београду са својим сарадницима. 

за текућа и перспективна пројектовања на Новом Београду и околини ова 
Анализа Климата биће од особите важности. 


Дирекција, за изградњу Новог Београда 


о 
Шта мпарија „ Сава Михић 4: 


— Земун 
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Да би се проучиле локалне климатске карактеристике Новог 


града: и Хидрометеоролошког. „завода НРС једна стална. метеоролошка 


станица на месту које се види на карти сл. 1. · Станица. је подигнута 
на земљишту које се састоји од насутог песка из речног корита, а 
преко песка је стављен слој хумусне глиновите иловаче дебљине 70 


"см. На хумусној иловачи подигнут је травни покривач од мешавине: 
"детелине врсте „звездан“, беле детелине и енглеске траве. „Ова метео- 


ролошка станица снабдевена је свим потребним метеоролошким ин- 
струментима, како за визуелна читања метеоролошких елемената у 
терминским часовима осматрања тако и регистрирним инструментима 
за непрекидну регистрацију: температуре ваздуха, ан влажно- 


тсти ваздуха и висине падавина. 


", _ Дирекција за изградњу Новог Београда оформила је стручну 
комисију за хидрометеоролошка испитивања, која је имала за задатак 


"да врши сва стална метеоролошка осматрања и проучавања. на сталној 
"метеоролошкој станици Новог Београда. Сем тога ова комисија је 
имала још да врши и извесна микроклиматска. мерења и проучавања 


микроклиматских карактеристика на том делу терена око метеороло- 
шке станице. О потреби и циљу ових испитивања је већ писано 


(1,55—71).“) Чланови поменуте хидрометеоролошке комисије су аутори 
овог рада. 


Стална метеоролошка станица под називом „Нови Београд“ по- 
чела је са радом 1 маја 1957 године. У почетку су на њој осматрани 
следећи метеоролошки елементи: температура и влажност ваздуха 
у метеоролошком заклону на 2 метра висине изнад земљине површине, 


екстремне „жемиературе ваздуха. такође У метеоролошком · заклону, 


минимална температура ваздуха на 5 см изнад земље, висина пада- 
вина, облачност, правац и брзина ветра помоћу ветроказа. Осим ових 
елемената мерена је још и температура земљишта непокривеног веге- 
тацијом, и то на површини земље и на дубинама 5, 10, 20 и 30 см. За- 
тим мерено је још и испаравање на Пишовом испаритељу. 

Од 1 августа 1957 године уведена су и стална мерења темпера- 
туре земљишта под травним покривачем, а од 1 септембра 1957 године 


#%) Први број означава редни број у списку литературе а други број озна- 
чава странице дотичне литературе. 


~ 
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вршена су и мерења испаравања са слободне водене површине помоћу 
Вилдовог евапориметра, који је постављен у засебном метеоролошком 
заклону. . 

У току лета 1957 године постављен је и У авва евапо- 
транспирометар (2, 243—245) за мерење потенцијалне евапотранспи- 
рације са земљине површине на којој се налазио травни покривач. 
Стварна мерења са овим инструментом започета су тек 2 маја 1958 
године. 

Осматрања на сталној метебвролошкој станици вршена су свако- 
дневно у терминским часовима, тј. у 7, 14 и 21 час по локалном вре- 
мену, односно у 6 час и 88 мин., 13 час. и 38 мин. и 20 час. и 38 минута 
по средњеевропском времену. У овим истим моментима времена 
вршена су метеоролошка осматрања и на околним метеоролошким 
станицама, које раде као сталне станице и имају већ доста дугачке 
низове непрекидних осматрања (нарочито Метеоролошка. опсервато- 
прија у Београду). 

| Поред редовних метеоролошких осматрања вршена суи извесна 
. микроклиматска мерења, која су делимично већ објављена (1) а дели- 
мично ће бити приказана у овом раду. 


Да би се могла вршити међусобна упоређења. метеоролошких 
елемената од станице Нови Београд са метеоролошким елементима 
околних станица, узети су у обзир у овом раду и подаци осматрања. 
са околних сталних метеоролошких станица, и то: Метеоролошке оп- 
серваторије у Београду, Метеоролошке станице. на аеродрому у Зе- 
муну, Метеоролошке станице код Пољопривредног факултета у 
Земуну и Метеоролошке станице на Огледној станици Пољопривред- 
ног фактултета на Црвенки која се налази у Панчевачком Риту. Метео- 
ролошки подаци са околних станица узети су за исти период времена 
(једна година) као.и на Новом Београду. Распоред ових метеороло- 
шких станица приказан је на карти слика 1; 


Као што се на слици 1 види метеоролошке станице: Нови Бео- 
град, Аеродром, Пољопривредни факултет и Црвенка налазе се.скоро 
на истим надморским висинама. Што се тиче положаја напред изнетих 
метеоролошких станица и Метеоролошке опсерваторије у односу на 

· околину, постоје извесне разлике. Метеоролошка станица Нови Бео- 
град налази се на доста отвореном терену и то нарочито према северу. 
Још отворенији је положај Метеоролошке станице Црвенка. Метео- 
ролошка станица на аеродрому заклоњена је са запада и северозапада 
тзв. Бежаниском косом, а Метеоролошка станица код Пољопривредног 
факултета поред косе Горњег Града, која станицу заклања са запада, 


заклоњена је још и високим зградама и високим дрвећем Градског | 


парка у Земуну, а такође још и неким околним високим и ретким 
дрвећем. Сем тога ова станица се налази у једној земљишној депре- 
сији, која је донекле слична депресији испред Основне школе „Свето- 
зар Милетић“ у Земуну код Команде Југословенског ратног вазду- 
хопловства. У овој депресији испред поменуте школе се такође налази 
високо и ретко дрвеће тамошњег парка. Метеоролошка опсерваторија 
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је исто опкољена са југозапада,и северозапада високим клиникама, 
док је са осталих страна опкољена високим дрвећем. 

Просечне вредности метеоролошких елемената, које се овде при- 
казују односе се само на једну годину, тј. за неке елементе од 1-У-1957 
до 30-17-1958 године, за неке елементе од:1-УШ-1957 до 31-У-1958 


тодитеи И МУНИ за неке елементе од 152 -1957. до УМЕ АИВ а 


ћ 


Му | Аегадгот 
% о 
о 


с> Мом! Веодгав 





Слика 1. — Распоред метеоролошких станица 
ГЕче. 1. — НерагШ оп дез зфаНопз тпефеогојовацез 


На основу тих вредности изведени су извесни закључци о микрокли- 
матским разликама појединих места где се налазе поменуте метесро- 
лошке станице. Како је година дана кратак период осматрања, то је 
потребно да се укаже, да су приликом ове обраде употребљени неки 
специјални методи за свођење метеоролошких података кратких пе- 
риода осматрања на дугачке периоде осматрања (3, 396—398). Ово 
свођење извршено је за температуру ваздуха између осматрања за 
једну годину на станици Нови Београд и осматрања на Метеоролошкој 
опеернаторији у Београду за период од 1920 до 1957 године, тј. 3: 
година. 


— = ТЕМНЕРАТУРА ВАЗДУХА 0 | 


_ _ _„Љемпература ваздуха обрађена је за напред наведени: период од 
једне године. Средње бројне вредности температуре ваздуха израчу= 
нате су према терминским осматрањима (7, 14 и 21) за свих 5 места 
чији се подаци овде приказују. Пошто је температура у микроклимат= 
ском слоју доста променљива и на њу много утиче рељеф земљишта и 
врста подлоге, то је у овом раду нарочито обраћена пажња при обради 
температуре ваздуха. Од температурних елемената овде се приказују: 
средње месечне и средње годишње температуре ваздуха, екстремне 
температуре ваздуха у метеоролошком заклону, минималне темпера- 
туре ваздуха на 5 см изнад земљине површине, затим температуре" 
земљишта на разним дубинама како без вегетације тако и под веге- 
тацијом, односно под травним покривачем. | 


Средње месечне и годишње температуре ваздуха 


Вредности ових температура за период од једне године прика- 
зане су у таблици 1. У овој таблици приказана је и температура ваз- 
духа за период 70 година, тј. од 1888 до 1957 године на Метеоролошкој 
опсерваторији у Београду. и 


Таб. 1 — Средње температуре ваздуха за период од 1-у-1957 
до 30-1У- 1958 г. о 


Таб. 1 — Тетрвгаштег тоуеппех де Рат рошг Ја рвподе аи ! та! 1957 ди 30 аут! 1958 





Метеор. станице ' | | 
5!аНон5 тејбогојо-| [| П|Ш | У | У |угмпјушиах |Х | Хр | хи | [04] ампл. 
дацез | | Ап. Атр!. 





























Метеог. орзег. (Њ) 01 7,0) 2,1 9,6 13822 22,821,6117,412.1] 7,9] 1,4! 11,5) 22,7 
Аегодгот Хетип ()|—0,5) 6,0) 2,0! 9,6! 13,9/22,5 га #7,111,9 7,8! Ђ0| 11,3) 23,2 





| 
Моу! Веоргаа (ђ) –0,6) | 2,2! 971 14,0/22,9 гл ата 12 79! 1,0 11,5 237 








Рој, закине! (6) |—0,2] 65) 2,5) 10,0] 14,3)22,9)23,1/21,817,212.1| 8,2 1,3 11,6 233 
Сгчепка (5) –0,9 И 18) 95) 14,122,422,7/21,117,0119. 7,8! 09 112 256 
Мејеог. орзег. 
1888—1957 (0) |-04 ла 6,5! 11,8 16,7)20,0122,2121,517.8.12,4! 6,4! 2,0 11,5 226 
Ћ—, –05—10 од од од 03) 03 02) 00] од| 0,04! од) — 
4 —01| 00 0,2 од| 0104 04 0,5 0,31 0,3) 0 00 02: — 
1 _ —0,4|—0,5—0,3!—0,3|—0,3 0,01 00! ојо! о,2! 0,1—0,3!—0,3—0,1| — 
| о1| 03] — 





Ка 03) 01) 04) ог од 0504] 07 04] 0,3) 0 


Као што се из таблице 1 види температурне разлике средњих 
месечних температура између Новог Београда и околних станица нису 
велике, Највећа је разлика (—1,0) у фебруару између Новог Београда 
и Метеоролошке опсерваторије. Средње температуре су биле на Но- 
вом Београду у зимским месецима ниже за 1 до 0,4' него на Метеоро- 
лошкој опсерваторији, док су у летњим месецима биле више за 02 
до 0,3%. Слични односи су били и између средњих месечних темпера- 
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тура Новог Београда и Пољопривредног факултета, тј. у хладнијим 


· месецима температуре су биле ниже на Новом Београду него код По- 


гљопривредног факултета. Међутим, температурни односи између 
Новог Београда са једне гтране и Аеродрома и Црвенке са друге стране 
су нешто другачији. Као што се види из таблице 1, средње месечне 
темпергтуре су скоро преко целе године више на Новом Београду него 
на Аеродрому и Црвенки. Овакви температурни односи условљени с: 
положајем метеоролошких станица о којима је овде реч. Песковито 
земљиште Новог Београда, и поред тога што је покривено хумусом, у 
пространој равници и без вегетације, зими се интензивније хлади а 
лети опет интензивније загрева него земљиште код метеоролошких 
станица где има доста дрвећа и високих грађевина. Ово нарочито важи 
за Метеоролошку опсерваторију и Пољопривредни факултет. | 
Већа разлика између средњих месечних температура Новог Бео-. 
града и Метеоролошке опсерваторије у фебруару настала је из раз- 
лога, што је у фебруару 1958 време било ненормално топло и прете- 
зжно тихо или са слабим ветровима. Услед тога температуре су биле 
више на оним местима која су опкољена грађевинама и дрвећем, где 
вије било проветравања, као што су Метеоролошка опсерваторија и 
Пољопривредни факултет, а ниже на отвореним местима, као што су 
„Аеродром, Црвенка и Нови Београд; средње месечне температуре су у 
последња три места скоро исте у фебруару. 
Овде је нарочито карактеристично посматрати температурне од- 
"носе између Новог Београда и Метеоролошке опсерваторије. Као што. 
се из таблице 1 види, од марта до новембра температурне разлике 
(6 —ђ) су биле минималне, тј. од 0,0 до 0,3%. Нешто веће разлике су 
биле у зимским месецима. Како су ово два доста различита локали- 
тета, то овакве температурне разлике нису велике. | 
| Средња годишња температура Новог Београда се врло мало раз- 
ликује од средњих годишњих температура осталих околних станица. 
Нарочито је карактеристично, да су средње годишње температуре на 
'Новом Београду и Метеоролошкој опсерваторији исте (11,59). Ове тем- 
пературе се слажу и са средњом 70-то годишњом температуром Ме- 
теоролошке опсерваторије у Београду. | 
Да бисмо имали што јаснију слику о температурним разликама 
из таблице 1, приказаћемо овде у таблици 1а разлике температуре 
ваздуха између града и околног отвореног поља у Лиону, Бечу, Мин- 
хену и Лондону (За, 57—59). . а | 























Таб. 1а: — Разлике шемпературе ваздуха између града и околног 
ошвореног Поља 
Тађ. 1а. — Ртегепсез аде. Та Тетрбгаште де Гаг епте [а уше е! !е сћатрз опуег! 
а Гепућгоп 
: Метеор. станице | | 
З!анопз тебогојо- | | НП | ш | У | У | УБ МИ | УШ | 1 Х | ХЕ | ХН 
__в1дџе5 | | | 
; ) | | 
Лион—уоп 0,23 | 0,37 | 0,32. 0,61' 0,57 | 0,58 | 0,48 | 0,77 | 0,85 | 0,08 | 0,90 | 0,47 
Беч—'Млеп 03 | 04 |04 06 04 [04 [03 [05 104 104 104 10,4 
Минхен—Маипсћеп | 10 111 109 08 :09 | 0,8 - 10 | 11.112 |ђ0 1 0,8 | 10 
Лондон—опдоп |11 | Ћ0 07 [04:03 | 07 | 06 0,7 112 | 11 |12 110 
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| „Разлике темпе 
: ратуре изме 
"приказују. у таблици Та, 
· године, за Лондон ·за пери 


сматрати као град, . За 
На графикону слика 2. прик 
туре ваздуха за Нови Београд (5) 


24" 


#79 


а је, коју можемо 
Е су годишњи токови темпера-- 
и'Метеоролошку опсерваторију (ђ). 














32. 


20 


:8 


76 


74 





; - - . + ~ : . 
~ 4 Мото омот о х то ж 
мпературе ваздуха: ђ — Нови Београ 
о рад од 
не 1958; + Метеоролошка опсерваторија (исти период); 
по ла етеоролошка опсерваторија од 1888 до 1957. | 
А а а 7) КЕ АИ у 1 Та Тетарбгаћште де |ашг: 5 — Моу1 Веовгаа ди 
ТЕ ; ђ — Орзетуаћојте Мефботојомн б 
“ ; Ођ лаџше (те ет : 
5 Ођзегуавојге Мебеотојотаце де 1888 4 1957 Уа о Ко 


Слика 2. — Годишњи токови те 
1-У-1957 до 30-ТУ~ 





ђу средине града и окол кој 

- и ине које .се 

"односе се-за Минхен за: период 1923—1926 
од 1807—1816 године, док за Лион и Беч 





1 


"за период од: једне године, као и годишњи, ток „температуре на Метео- 


ролошкој опсерваторији за период од 70 година (Еј а 

·. Као што. се на слици '2 види, температурне криве ђ, и + се врло 
добро подударају, нарочито од марта: до новембра. Међутим, дугого- 
дишња температурна. крива (Ћ).се од фебруара до јула доста разли- 
кује од температурних кривих ђ и ђ, док је та разлика мала од 
августа. до децембра. Ово, је наступило из разлога што је фебруар 1958, 
као што је напред речено, био ненормално топао. Исто тако -су били 
јуни па донекле и јули топлији него што је дугогодишњи просек, Тем- 


'пературе'у марту и априлу 1958 а такође 'и у мају 1957 године биле 


су ниже (нарочито у марту) него што је према дугогодишњем просеку. 

| Овде. се мора нагласити, да ће температурне разлике, које су 
добијене између два места према осматрањима за кратак период вре- 
мена, бити различите од дугогодишњих, разлика за та два места. Ово 
наступа из разлога, што у кратком периоду времена може преовла- 
ђивати један исти тип времена, као што је нпр. било влажно и хладно ' 
време, у марту и априлу 1958 а суво и топло. у мају-и даље преко лета. 
исте године. Зато треба посебно израчунати температурне, разлике 
према постојећим осматрањима за сваки тип времена и узети њихову 
средњу вредност, узимајући при томе у обзир честину.сваког типа 
времена према дугогодишњим метеоролошким осматрањима главне 
метеорлошке станице. За ово се може искористити једна специјална 
метода обраде коју је применила. С. А. Сапожникова при микрокли- 
матском реонирању на територији СССР-а у субтропском климату 
(види литературу наведену „под 8). . А 5 

Какве типове времена треба узимати у обзир зависи од тога, како 
је уопште разрађена типизација времена за дотични реон. Сем тога, 
то зависи и од броја метеоролошких осматрања са којим се располаже. 
У пракси су често могући случајеви, да неки типови. времена, који 
су карактеристични за дотично подручје, у периоду осматрања уоп- 
ште се не појаве. То би нпр. код нас у Подунављу могао да буде ко- 
шавски тип времена, који би могао у току једне године уошште да 
се не догоди. Зато се у оваквим случајевима не узима велики број 
типова времена већ мањи, који ће се и у кратком периоду времена 
догодити. Типови времена који се у оваквим приликама узимају у 
обзир морају се међусобом битно разликовати. Тако је нпр. згодно да 
се узму два типа времена и то: ведро (када је средња дневна облачност 
== 2/10) и мутно (када је средња дневна облачност = 8/10). 

У овом раду су искоришћена та два типа времена и одређене 
просечне температурне разлике између Новог Београда и Метеороло- 
шке опсерваторије за ведре и мутне дане. Ове разлике су приказане 
у таблици 2. Сем обичних просечних температурних разлика изра- 
чунате су и средње разлике 31 по формули: | | те 


„а Арт А | 
п, + пг 


Дрљи 1) 


где су п, и г, честине ведрих и мутних дана по месецима на Метеоро- 
лошкој опсерваторији за период од 1920 до 1957 године, а Ађ и А 
просечне температурне разлике између Новог Београда и Метеороло- 
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Таб. 2 — Средње разлике средњих дневних температура ваздуха између 
Новог Београда пи Мешеоролошке опсерваторије у Београду 
„ 5 Р . 4 зе Ј + 3: у + Р не 
.2— Фгепсег тоугппез дез Тетрбгашге5 тоуеппез аионаеппег де Гаг еп 
ПР =" "Мор! Веортоа ећ Веоргаа-Обзегушоте Ме!бого!од диг Е 


РЦ Пи у ј Ум |уп | мијах | Х | Хр | хи 





Та угете уедић дапа (А) |_5] 00 0,3! 0,4 Ел 05) 0,5 0,41 021 03 05 – 0,2 
Репдац! је5 јошг5 зеге 5 (А ) ј | б 


"та мете тићић дапа (А) |_3 06] 02! 02 02] 03] 01 | 03] 01 | 02 01 |—0л 


Репдапе јошт сопуег 5 (45) 


Гргасипаја ргета једпас. 1(А 6 _04 — 02) 0,2! 03| — | 0,4 | 04| 0,4 0,2 0,2! 02|—0,1 · 


Сајсше зејоп |едианоп (А) 





"шке опсерваторије за време ведрих и мутних дана У периоду од 
1-7-1957 до 30-ТУ-1958 године. ЗЕЖ | | – 
Из таблице 2 се види, да су температурне разлике како при ве- 
дрим тако и при мутним данима у зимским месецима углавном нега- 
тивне а у осталим месецима позитивне, дакле слично као и у таблици 
1 (разлике #, — %). Даље се из таблице 2 види, да су температурне 
разлике у јануару и децембру биле веће по својим апсолутним вред- 
ностима при ведрим него при мутним данима. Међутим, у фебруару 
"се и овде показује извесна аномалија, која је последица топлог вре- 
мена у овом месецу. Најзад У мају 1957 године није било ведрих дана, 
па зато није могла бити ни одређена температурна разлика између 
средњих дневних температура о којима је овде реч. | | 
"Температурне разлике у таблици 2, које су израчунате по фор- 
мули 1, показују да између Новог Београда и Метеоролошке опсерва- 
торије у Београду неће бити великих разлика у средњим месечним 
температурама и за време дугачких периода, као што је а овде 
узети број од 38 година. Наравно ово под условом, да положаји етео- 
ролошке станице на Новом Београду и Метеоролошке опсерваторије 
остану исти као што су били за ову годину дана, тј. од У -1957 до 
30-1/-1958 године. Међутим, изградњом Новог Београда и подизањем 
травног и шумскот зеленила, те температурне разлике ће се још више 
смањити. | | 
! Екстремне температуре ваздуха · 


·_ Разлике у температурним односима ће се још боље запазити 
између појединих места ако се узму у обзир максималне и минималне 
температуре ваздуха, како средње месечне тако и апсолутне макси- 
малне и апсолутне минималне. . | те 

Максималне температуре ваздуха. — Средње максималне тем- 
пературе за свих 5 места приказане су у таблици 3. 

Према подацима из таблице 3 излази, да су температурне а 
лике средњих месечних максималних температура између Новог Бео-- 
града и Метеоролошке опсерваторије такође мале. Средње максимал- 
не температуре су на Новом Београду зими ниже а лети више него 
на. Метеоролошкој опсерваторији. Ово наступа из истих разлога, као 
што је случај и код средњих месечних температура, које су приказане 
у таблици 1. 








Таб. 3 — Средње максималне температуре ваздуха за Период 
од 1-У- 1957 до: 30-1У-1958 године | 


Тађ. 3 — Тетрвгашге тоуеппе тахттит де Рат роиг !а рвлоде аи 1 та! 1957 ап 30 ауг1, 1958 














Метеор. станице ; Па | | "год 
5таНоп5 тејбо~ 1 еп |ирлу | ујмгјупуш| ах |х | Хр |ХИ [Ал 
гојораце5з | ЛИ = 

















Мом! Веоргад (+ х1) 2711191 5,91141 |18,4 
Мелеог. орзег. ( #х2)| 2,9 12,3 5,9 113,9 18,3 





28'2 |28,1 | 27,2 | 23,8 |16,6111,5 | 4,1 16,0 


Аегодгот Хепи (# 9) 2,8 11,9 | 6,2 14,0 |18,3 28,1. 28,1 | 27,3 | 252 [16,9 | 1,7 | 40|160 


Рођ. Такине! («ха) | 3,0! 12,3 6,6|144 |18,9 |29,0 287 27,6 | 23,6 |17,1 | 11,9 | 4,2 164 


Сттепка (15) 26) 1191 61 |13,9 [18,7 [28,8 | 27,0 | 23,1 |167 | 117.|] 37116. 


Ба –02|-04| 0,0! 0,2! 0,1| 04] 01] 02 |-0,1| од | 01 |-01 | 01 


На графикону слика 3 приказани су годишњи токови средњих 
максималних температура ваздуха за Нови Београд (Њу) и Метеоро~ 
лошку опсерваторију (ћи), за период од једне године. На овој слици је 
приказан и годишњи ток средње максималне температуре за период 
од 61 године, тј. од 1887 до 1950 године са мањим прекидима (4, 2) за. 
Метеоролошку опсерваторију (Њ). “ 

Као што се на слици 3 види, годишњи ток средње максималне 
температуре на Новом Београду (Ка) веома се добро подудара са годи— 
шњим током температуре на Метеоролошкој опсерваторији (Ко). Исто 
тако и годишњи ток средње максималне температуре (6,) за период од 
61 године се не разликује много од годишњих токова ћа и бр али 
само у времену од јула до децембра. Иначе од јануара до јула разлике 
су доста велике, као што је случај и код средњих температура (види 
сл. 2). Објашњење је и овде исто као што је речено код слике 2. - 

Средње разлике максималних температура између Новог Бео-. 
града и Метеоролошке-опсерваторије израчунате су посебно за ведре 
а посебно за мутне дане, и то за летње месеце (УГ—У И) 1957 године. 
Као ведри дани узети су овде они чија је средња облачност у времену 
од 8 до 17 часова била << 2/10, а као мутни узети су дани чија је: 
средња облачност у истом временском интервалу била > 8/10. За 
одређивање ведрих и мутних дана, који се овде узимају у обзир кори- 
штћена су часовна осматрања облачности на Метеоролошкој опсерва-. | 
торији. Добијене средње разлике максималних температура приказанг- 
су у таблици 4. · ; х Бе ~ 

Као што се из таблице 4 види, при ведрим данима температурне. 
разлике су биле углавном веће него при мутним. Ово је такође услов- 
љено положајем места и структуром земљишта где се налазе метео- 
ролошке станице. | уЕ | | | 


Минималне температуре ваздуха. — Средње минималне темпе- 
ратуре ваздуха свих 5 метеоролошких станица приказане-су у:та-. 


блициг 5. 


Разлике средњих минималних температура (ба — ћр). између 
Новог Београда и Метеоролошке опсерваторије су негативне скоро 
преко целе тодине; оне су веће у зимским месецима него 'у летњим. 
То значи. да су на Новом Београду ноћи, нарочити зими, хладније. 


28,6 |28,2 | 27,4 | 23,2 |167 [116 | 40161 . 
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· Таб. 4 — Средње разлике максималних температура ваздуха између Новог 
Београда и Мешеоролошке опсерваторије у лешњим месецима 1957 год. 


" Таб..4 — РОбгепсег тоуеппех. 425 Тетрбгаитег тахта де Рат епте Моу! Веоггад е! 
ОвбзетаТоте Мото ара дапз 125 тог а' 616 1957 





пон | _ За време. ведрих 4. За време мутних_ |. Средња разлика : 
Месеци У.» дана · у дана ____ из таблице 3 


Мој РЕб дао јез јошт5 · Репдап! 1е5 још | РШегепсе тоуеппе 
зеге 5 ~ сопуега | ди «абјеац 3 


М У 0,69 Моле 0,49 ; 
УП 5 0,4 +. 308 01 
УШ > 0,2 Пру «0 "4 0,2 


л уз 


>. дало 
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Међутим; температурне разлике (у—ђ) између Новог ВебераНА“ 
и Црвенке су позитивне преко целе године. То значи, да су ноћи на 
Новом Београду. топлије него на Црвенки. И, ово условљавају локалне“ 
прилике. Али како се из таблице 5 види х ове разлике нису тако 
велике. 

На: графикону слика 4 приказани су годишњи токови средњих“ 
минималних температура ваздуха за Нови Београд (ћа) и Метеороло- 
шку опсерваторију (Ко) за период од једне године, као и годишњи ток 
минималне температуре за период од 61 године. за МИТЕ Олон оп- 
серваторију (5). 

На слици 4 се види, да се годишњи токови средњих минималних“ 
температура на Новом Београду и Метеоролошкој опсерваторији до- 
бро. подударају, нарочито од марта до новембра. Иначе дугогодишњи, 
ток средње минималне температуре (61) се такође приближно слаже са 
остала два тока, али само у јануару, априлу, августу а нарочито «се 
добро слаже у септембру, октобру и децембру. и 

Средње разлике минималних температура између. Новог Бео- 
града и Метеоролошке опсерваторије израчунате су такође посебно за 
ведре а посебно тмурне ноћи, и то за зимске месеце (ХП—П). у току 
И године. Као. ведре- ноћи узете су-оне нија зе с АНе облачност 

2 му ма из 14 = ИЕ А 
Таб. 5 — Средње минималне температуре ваздуха. за период од 1- У-1957 
до 30-1У-1958 Е 


А 











1 и 4 Р У „УМ. 4 МЕ. пр + : а „ХИ Метеор, станице. | 


6. 5 — мена. тоуепу де 1а јетрвгаште „де Рат рзиг !а р6ноде #: 1 тај. 1957 ап 
„5 гаНопз тејеого- 


= 30 ауги 19:8 
- 1 . ~ 
Торћапез ' , 


међи] Год. 
ваее Нови Београд од 11957. до 30-17-1958; на Метеоролоштка) опсерваторија Моу! Веоргад («ши )|—41| 11|—1, ЊЕ 5,8110,616,91 17,6! 15,91 12,5 81! 5,1/—241| 71 


Апп. 








ји ме јан | | [аи 








(исти период); +, — Метеоролошка опсерваторија" Метеог. орзег. (#12) |—8,2 | . 2,6 |—1,3 |- 5,8110,616,9| 17,7) 16,5) 12,9), 84 | 5,4|—15| 7,6 
5,7|10,1)16,2) 16,8: 15,5) 12,1! :7:7:|' 5,0 |-2,2 | - 68 


од 1887. до 1950. 0, ел а есеоа а | 

| 8 | Та: · Летодтот Хепи '13) |-411  0,8—2,0 

| ва МЕН олпирео де: зато г 5 + за звао бе У Рој. јакине! (ла) |—8,7 | 12—1,8| 5,6110,416,2)- 17,1/715 6 12] 7,9: 5,3|-1,8] 7,0 

тизогураао (ве резовј % — Ола це машоговане | де · 1958 а 1950 У | Степка (#18) ла 03 —28 за она 167 44, А 112' 69 15|- 29 6. 5 
| А а : „бар ~ Ела. |--09 |-1,5 |-05 0,0 0,0) 0,0|-0,1—0,6—0,4—0,3 |—0,3 –0,9 |--0,5 

него на. Метеоролошкој опсерваторији. Ово потпуно одговара локалних Уне 27 | оз| ов! 10 о ба 14! 68, #15 832]. Па 

приликама ових места. Ипак. бројне вредности тих разлика нису в | 

лике чак ни у зимским месецима. 
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о по т мо У мом ки #х Х |] 
НЕ 4. — Годишњи токови средњих минималних температура ваздуха. | 
и 7 Нови Београд од 1-7-1957 до 3077-1958; 6 — Метеоролошка У еСрнеТорИј | 


“ (исти: период); +, — Метеоролошка опсерваторија од 1887 до 1950. 


Еј. 4 — Магсћез аппџећез дез пита тоуеп5 Ае Ла ћегарегаћште де Теш: 
+. — Мом; Веовтад ди 1 Маћ 1957 ам 30 аута 1958; Ко =— Орзетуаћоте · 


мефеогојоаче (таете ретподе); +, — Орзегуафофге Мебогојотаце де 1887 а 1950. 


у времену од 20 до 6: часова била = 2/10, а као тмурне ноћи узете су 


оне чија је средња облачност у овом истом времену износила = 8/10.. 


За ово: обрачунавање су такође коришћена часовна осматрања. облач- 
ности на Метеоролошкој опсерваторији у Београду: Добивене ра- 
злике минималних температура приказане су у таблици 6. 

Према подацима из таблице 6 излази, да су разлике при ведрим. 
воћима око 3,3 до 5,5 пута веће него разлике при тмурним ноћима. 
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Таб. 6 — Средње разлике минималних температура ваздуха између Новог 
Београда и Метеоролошнке опсерваторије у зимским месецима 1957/58 г. 


Тађ. 6. — Оубгепсег тоуеппез ае5 тита де !а Тетрбгаште ае Рат епте Моу; Веоргаа 
е! Веодтад-Обзеграћогте МетбогоГор  дие дапз 125 то а'рег 1957:58 





Средња разлика из таб. 5 
Риегепсе тоуеппе ди 


Месеци | За време ведрих ноћи | За време тмурних ноћи ; 
Табјеаи 5 зе 


Мојв Репдап! јез пиши зегетв | Репдап! 1е5 пића сопуега 





ХИП — 2,79 — 0,69 — 0,99 
1 — 2,2 — 0,4 — 0,9 
П — 3,0 — 0,9 — 15 





Међутим, највећа разлика 5,6%' била је између 30 и 31 јануара 1958 
године приликом потпуно ведре и претежно тихе ноћи. 
У току ове године била су два доста хладна периода и то: први. 
од 30-ХТ до 8-ХП-1957 године а други од 22-1 до 5-1-1958 године. 
За време првог хладног периода на земљи је био снежни по- 
кривач висине од 1 до 9 см; ветар је дувао претежно из северозапад- 
ног правца брзине 1—4 шу/5. Средње минималне темпаратуре за ових 
9 дана биле су: на Новом Београду — 7,9% а на Метеоролошкој опсер- 
ваторији — 7,1; разлика између ових температура је — 0,80. Најниже 
минималне температуре у овом периоду биле су: 4-ХП и то; на Новом 
Београду — 16,8% а на Метеоролошкој опсерваторији — 14,8%, а ра- 
злика између њих је — 2,0. - 
За време другог хладног периода на земљиној површини је та- 
кође био снежни покривач висине од 3 до 15 см; ветар је дувао пре- 
тежно из западног правца брзине 1—8 шуз. Средње минималне тем- 
пературе за ових 15 дана биле су: на Новом Београду — 9,3% а на 
Метеоролошкој опсерваторији —-7,1% разлика између њих је — 2,20, 
Најниже минималне температуре ваздуха биле су: на Новом Београду 
—16,5% (80-1-1958) а на Метеоролошкој опсерваторији —-12,5% (29-1- 
1958), а разлика између њих је — 4,00, | ' 
Према овим подацима се види, да и при доста хладном времену, 
када се на земљи налази снежни покривач, разлике минималних тем- 
пература између Новог Београда и Метеоролошке опсерваторије нису 
велике. | 


Минималне температуре ваздуха на 5 см изнад земље. — Ради 
одређивања штто тачнијих микроклиматских карактеристика на Но- 
вом Београду приказаће се овде још и минималне „температуре ва- 
здуха на 5 см изнад земљине, односно зими изнад снежне, површине. 
Поред ових минималних температура на Новом Београду приказаће 
се и минималне температуре ваздуха такође на 5 см на Метеороло- 
шкој опсерваторији за исти период времена. Такве вредности из- 
нете су у таблици 7. | ~ КУ. 

Према подацима из таблице 7 се види, да су минималне темпе- 
рагуре ваздуха на 5 см изнад земље биле на Новом Београду више 
нето на Метеоролошкој опсерваторији само у мају, јуну и јулу, док 
су у свим другим месецима биле ниже. Нарочито су биле ниже ове 
температуре на Новом Београду у зимским месецима. Температурне 


2 
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Таб. 7 — Средње минималне шемперашуре ваздуха на5 см изнад земље 
за период од 1-У-1957 до 30-ТУ-1958 године. 


Тађ. 7 — Мишта тоуеп ае'!а тетрегагиге аг Рат а 5 ст ап деззих ди 50! рошг [а | 
рбподе аи ! та! 1957 аи 30 аугИ 1958 


» 





Метеор. станице 
5таНоп5 тејеого!о- 
21дце5 


Мом Веортад (ћу) |—6,3|—1,8|—4,5 |-- 311 9,51 15 
Мејеог. орзег. (ћ) |—4,6 |- 0,4|—40 | 341! 9,11 14, 
ћу — ћо —171-14|—0,5|— 0,3] 0,41 0, 


У | | УП 














ји 





Ш | М 


со О 


15,6 
15,0 | 
0,6 








разлике (би—ћо) из таблице 7 су по својим апсолутним вредностима 
веће него температурне разлике (ћ,—ћо) из таблице 5. Такве вредно- 
сти нам указују, да су температурне промене са порастом висине 
У микроклиматском слоју веће на Новом Београду него на Метеоро- 
лошкој опсерваторији. Е 

Средње разлике минималних температура на 5 см висине из- 
међу Новог Београда и Метеоролошке опсерваторије посебно за ведре 
а посебно за тмурне ноћи приказане су у таблици 8, и то за зимске 
месеце. Ведре односно тмурне ноћи узете су на исти начин као и код 
минималних температура ваздуха на 2 метра висине у метеороло- 
шком заклону (види таблицу 6). | 


Таб. 8 — Средње разлике минималних температура ваздуха на 5 см 
висине изнад земље између Новог Београда пи Метеоролошке опсервашо- 
рије у шоку зиме 
Тађ. 8 — Ртубгепсез тоуеплег дез тпта де [а Тетрбгашге де Рап а 5 ст де ћашеџг 


_ ап деззиз аи 501 етте Моу! Веоггаа е! Веодгад-Орзегуатоте Метеого!одт иг репдап! 
"РЕтуег | 





Средња разлика из таб. 7 


Месеци | За време ведрих ноћи | За време тмурних ноћи Ги егепсе тоуеппе ди 





Мој5 Репдап! 1е5 ошн5 зеге! 5 | Репдап! је5 пш 5 сопуег5 ва теан 7 
ХП — 2,8 — 0,99 — 1,09 
|  —=>2,8 — 71,5 — 17 

НП — 8,2 — 4 — 1,4 





Као што се из таблице 8 види, температурне разлике су биле 
веће при ведрим него при тмурним ноћима. 

Просечне минималне температуре на 5 см висине за време два 
напред поменута хладна периода биле су: У првом периоду на Новом 
Београду —10,4% а на Метеоролошкој опсерваторији —9,4%; разлика је 
— 1,00. У другом периоду на Новом Београду —-11, 8' а на "Метеороло- 
шткој опсерваторији —9,4% разлика је —- 2,40. Апсолутне минималне 
температуре у овим периодима биле су: У првом периоду на Новом 
Београду —-21,5% (4-ХНП-1957) а на Метеоролошкој опсерваторији 
—20,5' (4-ХП-1957); разлика је — 1,00. У другом периоду на Новом 
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Таб. 9 — Апсолушне мансималне Шемпературе ваздуха са детумом за 
перпод од 1-У-1957 до 30-17-1958 
Таћ, 9 — Тетрвгашгез тахта абхошез ае Рат арес [а даје рошг а рвбпоае 
ди 1 та! 1957 ап 30 ауги 1958 























Метеор. станице ' о 
З!аНопз тејеогојо- || ]П|Ш у | у М УН |уш ТК | Х | ХЕ|ХП бод. 
ацез | иа „Апа 
Мо! Веоргад (Тар) |18,3119,9] 17,0] 22,9 25,0) 37,2) 37,21 39,5) 27,8] 24,2) 21,5 21, 2: 39,5 
Датум—Раје 20 | 17 | 30 | 22 | 17 | 24| 8 | 14] 9 |19] 3 | 13 |1а-УШ-57 
Мејеог. орзег. (Та) |13,119,8] 16,9] 22,8) 24,8) 36,1! 37,3) 39,1) 28,01 24,11 21,61 21,3! – 39,1 
Датум—Раје 20 | 16 | 30 | 22 | 17 | 24 | 8 1419 |19 3 | 13 [14157 
Аегодг. Хетип (Тха) |13,5) 19,4) 17,5) 22,4] 24,4 36,2 -37, 2 39,7! 28,0) 24,9] 22,41 21,3] | 39,7 
Датум—Рапје 20 | 17 | 30 | 22 | 16 | 224 | 8 |141 9. 19 3 | 13 |14-УШ-7 
Рођ. јакипе( (Тха) 14,0) 20,0) 17,5) 28,2) 25,21 38,0) 38,01 38,4! 28,61 23,8] 21,51 21,5! – 38,4 
Датум—Раје 20 | 17 | 29 | 22 | 24 | 241 8 | 12 | 101 19] 3 | 13 [12 М 057 
Стмепка (Та5) 12,5] 20,5) 17,0) 23,0) 25,0) 35,8! 36,8! 37,4 28,51 23,2! 21 81 20,6] 37,4 
Датум — Паје 20 | 15 | 29 | 22 | 17 | 24 8 | 14 | 10 | 19] 3 | 13 [1457 





Београду —19,4% (30-1– 1958) а на Метеоролошкој опсерваторији — 16,00. 
(29 и 30-1-1958); разлика је — 8,4. 

И ове разлике минималних температура на 5 см између Новог 
Београда и Метеоролошке опсерваторије нису биле велике иако су 
поменути периоди били доста хладни. 

Апсолутне максималне температуре ваздуха. — Да .би се што 
боље установиле разлике у температурним режимима на појединим 
метеоролошким станицама приказаће се овде и апсолутне максималне 
температуре ваздуха за свих 5 станица. Такве температуре изнете су 
у таблици 9. Поред бројних вредности апсолутних максималних тем- 
пература у таблици 9 уписани су и датуми када су те највише темпе- 
ратуре забележене. 

Када се из таблице 9 упореде апсолутне максималне темпера- 
туре између Новог Београда и осталих места онда се види, да су 
разлике веома мале чак и у летњим месецима. Друга карактеристика 
је у томе, што су највише температуре у појединим месецима биле 
скоро. у исти дан на свима станицама. Ово нарочито важи за летње 
месеце. На основу оваквих података може се извести. следећи закљу- 
чак: 1. да су осматрања поуздана, и 2. да су услови загревања на це- 
лој територији слични. 

Ради што бољег упоређења износимо апсолутне максималне тем- 
пературе ваздуха на Метеоролошкој опсерваторији за летње месеце 
у периоду од 1887 до 1957 године: јуни 38,0% (1918 г.), јули 40,20 (1916) 


и август 41,89 (1921). 


Ансолутне минималне температуре ваздуха. — Апсолутне мини- 
малне температуре са датумима за свих 5 метеоролошких станица 
приказане су у таблици 10. 

Као што се из таблице 10 види, најниже минималне температуре 
биле су на свим станицама 4-ХП-1957 године. Ради упоређења изно- 
симо апсолутне минималне температуре у зимским месецима за пе- 
риод од 1887 до 1957 године: децембар —-19,3% (1933), јануар — -26,2' 
(1893) и фебруар — 25,5" (1929). 
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Таб. 10 — Апсолушне минималне Шемператшуре ваздуха са Латуно за 
период од 1-У-1957 до 30-ТУ-1958 


Таб. 10 — Тетрбвашгез тиита абзош вз де Рат „атес [а дате, рошг !а па ниаЕ 
ди 1 та: 1957 ап 30 ауги 1958 





Метеор. стацице Ренеа“ ју 
ЗјаНопз тејеого- 1 | п1 МИ ЈИ 1 |Х | ХГ| ХН АЕ 


Лордие5 
Мом! Веортад (Та) |—16,5 Е. —10,5 Б. .51,510,0113,6) 8,5 | 6,0 |2,1.—5,81—16,8| —16,8 
Датум—Раје 30 5' 91291 231 31 28| 5 30 4 | 4-Х1-57 


Мејеог. орзег, (Таг) |—12,5 Па —8,8 БГ 2,2/11,418,21 9,4 | 7,0 |3,4—5,9|—14,8]  —14,8 
Датум—Раје 29 21.5 1 |91281251 31] 281 5| 30 4 | 4-Х1-57 


Дегодг. Хетип (Таз) |—15,6|— 8,1|—10,6—1,411,21 9,212,6/ 8,7 | 4,7 |2,4—5,6—17,8] —17,8' 
Датум—Ра!е 30 2 5 2 |9] 29] 25 30! 281 5! 30 4 | 4-Х1-57 


Роу. Јакине! (Тла) |—14,0—7,5—10,0|—1,0|1,4!10,5)12,5] 9,2 | 5,8 |1,8—5,5|—15,0. —15,0 
2 5 2 


Ш 














“ју ји 








Датум—Раје 30 91| 291 25 31 291 5| 30 4 | 4-Х-57 

Сттепка (Тл5) —16,5|—9,0| 14,5 =: 01,5 ш 13,4 8,2 | 6,5 [2,5 —6,0—17,0] — 17,0 

Датум—РПаје 28 2 6 9 25 28 28| 5| 30 4 | 4-Х1-57 
Максималне температуре ваздуха у јулу 1958 године. — Обзи- 


ром да је време у јулу 1958 било претежно стабилно и ведро, затим 
суво и доста топло, то су локални услови у овом месецу имали вели- 
ког утицаја на висину температуре ваздуха. Ово нарочито важи за 
максималне температуре ваздуха. Да би се видели различити ути- 
цаји локалитета на температурне односе ваздуха, при овако стабил- 
ном и ведром времену, приказаће се у овом раду максималне темпе- 
ратуре ваздуха за јули 1958 године на Новом Београду и Метеоро- 
лошкој опсерваторији. Бројне вредности ових максималних темпе- 
ратура изнете су у таблици 11. 

У таблици 11 25 претставља разлику Ња— ће М претставља 
средњу облачност за сваку декаду, а УМ средњу брзину ветра без 06- 
Зира на правац, такође за сваку декаду. 

Као што се из таблице 11 види температурне разлике између 
максималних температура на Новом Београду и Метеоролошкој оп- 
серваторији биле су веома мале, изузев 2 и 18 јула. Поменуте разлике 
су.биле у 20 дана негативне, а само у 8 дана позитивне, док су у 2 дана 
биле равне 0%, Чак и у данима када је било потпуно ведро преко це- 
лога дана, ове температурне разлике су биле мале и у највише слу- 
чајева негативне. 

Према томе и ови нам подаци показују, да и при стабилном, 
ведром, сувом и доста топлом времену не постоје нарочите разлике 
у максималним температурама ваздуха између Новог Београда и Ме- 
теоролошке опсерваторије. 

Ако се у месецу јулу 1957 године узме у обзир број топлих од- 
носно летњих дана када је максимална температура била > 25,0'%, као 
и број врућих односно тропских (5,89) дана када је максимална тем- 
пература била > 30,0% онда се добијају овакве вредности: 

Нови Београд: Број топлих дана 27, број врућих дана 17. 


Метеоролошка опсерваторија: Број топлих дана 26, број вру- 


ћих дана 17. 


зле ареала ан путева тиме ината ап ваебаиакваввне аенЕт 
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Таб. 11 — Максималне температуре ваздуха у јулу 1958 године на 
Новом Београду (!х1) и-на Мешеоролошкој опсерваторији ( 2), 


Тађ. 1 — Тетрбгаштег тахта аде Гат еп јшше! 1958 а Моу: Веортаа («х > 2 а 


ГОрзетраоте Мегвогогортдие (1 х2) 





















































Датум : Датум Датум | 

- : : ма МЕ Бе де 

Раје х1 Ма М | Раје ћи Бо М | Баје х1 “ 5 

1 |54|2%0] 1а| 1 |3063 |3 | 02) 21 |318|310 | 43 

9 |322 |272 | 50! 12: | 360 | 300 | 00) 2> |332 | 331 | 01 

3 31,5 | 30,5 10 13 | 31,7 | 31,8 |— 0,1 23 30,9 | 312 |-0,3 

4 29,5 | 299 |—0,4 14 | 329 | 334 |— 0,5 24 95,2 | 25,2 0,0 

5 |240 | 241 |-о1 | 1 | за |342 |-01 | 5 |0 | 248 |-03 

6 |24 | 252 | 0,2) 16: | 363 | 362 | 01| 26 |240|247 |- 07 

т | 262 | 267 |-0,5 | 17 | 366 | 369 |-0,3 278 | 96,4 | 267 |-0,3 

8 | 252 | 255 |-03| 18 [27,7 | 368 |-351 | 28 |304 | 307 |—90,3 

9 |258 | 243 |—0,5 19% | 20 | 280 | 001 29% |325 | 329 |—04 

10 | 265 | 268 |—0,3 || 205 | 30,3 | 30,8 |—0,5| 30 |310 | 316 |=06' 

“ 318 | 315 | 322 |—07 

Средња | 270 | 26,4 па | 31,8 | 32,2 |- –0,4 | | 29,1 | 29,4 Е 

Моуеппе 

Х 47 | | 19 | | 2 | 
7 5 | 2 | 








И према овим подацима излази, да су односи топлих и врућих 
дана на Новом Београду и Метеоролошкој опсерваторији били скоро 
исти у поменутом месецу. 

Закључак у погледу температуринх односа био би: Да се тем- 
пература ваздуха у приземном слоју на Новом Београду не разли- 


кује много од температуре ваздуха на целом испитиваном подручју, 


тј. на простору где се налазе метеоролошке станице чије смо податке 
овде приказали. Уколико Нови Београд буде подесно изграђен и уко- 
лико на њему буду подигнуте зелене травне површине у довољној 
мери, као и довољан број дрвећа, утолико ће температурне разлике 
између Новог Београда и околине бити још мање него што су биле 
у овој години. · 


ТЕМПЕРАТУРА ЗЕМЉИШТА 


Температура земљишта без вегетације мерена је на Новом Бео- 
траду од 1 маја 1957 године, али пошто су од 1 августа 1957 уведена 
и мерења температуре земљишта под травним покривачем, то ће се 
овде приказати температурни подаци за период од 1-УШ1-1957 до 31- 
МП-1958 године. Према томе, из приказаних података моћи ће да се, по- 
ред бројних вредности температура непокривеног и покривеног зе- 
мљишта, види и како травни покривач утиче на снижавање темпе- 
ратуре земљишта у летњим месецима. 

У зимским месецима када је на земљи био снежни покривач, 
температуре земљишта су мерене паралелно на земљишту под сне- 


#) У току ових дана небо је било ведро преко целога дана. 
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жним покривачем и на земљишту где је снег очишћен, тј. на непо- 
кривеном земљишту. | чи 

У овом раду биће приказане температуре земљишта на дуби- 
нама: 0, 5, 10, 20, 50 и 100 см,“) како земљишта без вегетације односно 
снежног покривача, тако и земљишта покривеног травом односно 
снежним покривачем. Ради упоређења приказаће се у овом раду и 
температуре земљишта на Метеоролошкој опсерваторији и то на 
истим дубинама и за исти временски период као и на Новом Бео- 
граду, али само за земљиште без ветегације односно без снежног 
покривача. Земљиште на Новом Београду је, као што је напред ре- 
чено, хумусна глиновита иловача до 70 см дубине а затим речни пе- 


Таб. 12 — Средње месечне температуре земљишта за период од 1-УШ-1957 
. до 31-УП-1958 године на разним дубинама. 


Тар. 12 — Тетрвгашгез тоуеппег тепзиеЏез аи 501 рошг 1а рбподе ди! 20 1957 ап 31 
у 3 јшећ 1958 их аФујбгетез ргојопаенг5 : 





Месеци - Мог 
Дубине у см. 


Ргојопденгз еп ст 


М М МИП | УШ | 1Х 





| 





шШ | М 




















х | х |хж 





Нови Београд — покривено земљиште 
Мом! Веортада — 501 соцуег 


























0 Е 443,0| 10,2 | 19,5 | 21,3 | 23,2 | 22,3 | 17,8 | 12,5 8,4 | 2,4 
5 1,914,313,3 9,91 18,6 | 21,0 | 22,8 | 221 | 17,8 127 8,7 | 27: 
10 2,41443,2 9,71 180 | 20,8 | 22,7 | 21,8 | 18,2 | 131 9,3 3,4 
20 2,914,213,2. 8,9 | 16,6 . 20,0 | 21,6 | 21,4 | 18,4 | 13,5 | 101 4,3 
50 8,914,7/ 3,8] 87 | 157| — — 21,0 | 19,2 | 14,5 | 11,8 | ·- 5,7 
100 66] 601 48 76 121| — | — | 208 | 192 | 161 | 137 95. 
Нови Београд — непокривено земљиште 
Мо! Веогтад — 501 пи 
0. 0,6) 4,9] 3,3) 10,6 | 24,6 | 24,4 | 29,2 | 23,3 | 18,9 12,9 7,8 1,9 
5 1,814,213,2. 9,9 | 20,9 | 22,6 | 26,4 | 22,6 | 18,6 | 12,8 86 2,6 
10 '18148134] 9,9 20,4 | 22,5 | 26,0 | 22,7 | 18,8 | 13, 91 31 
20 2,511,0 36] 9,6 | 19,1 | 21,6 | 25,0 | 22,3 | 189 13,5 9,8 4,2 
50 4314740; 8,51 155 | — — 219 | 193 | 150 | 119 6,6 
100 56146/41: 67) 1201 — 20,3 | 19,4 | 16,3 | 13,8 96 
Е Метеоролошка опсерваторија — непокривено земљиште 
Орзегуа(оте тебогојовапе — 501 пц 

0. 0,3144127| 9,8 | 23,2 | 23,7 | 27,5 25,1 | 180 | 1,3 121 11 
5 0,7|4,33,2] 9,8 | 21,8 | 22,9 26,2 | 24,3 | 18,4 | 119 . 7,81 17 
10 10141 3,2 9,7 | 210 | 22,7 | 25,6 | 24,3 | 18,9 | 12,3 881 2,0 
20 1,513,91 8,2] 9,4 | 19,4 | 21,9 | 246 | 23,8 19,0 | 1217 901 2,8 
50 —"|—|89] 8,7 | 167 | — — 28,0 | 195 | 14,0 | 106 | 48 
100 4,4,5,0146)] 79 | 14,2 | — — 21,9 | 19,6 | 15,2 | 122 | 7,0 





#) За јуни и јули 1958 недостају подаци са дубине 50 и 109 см. 


мрониаинаеонбтоитнан 








Лара ИН ТРрРАувеннемен 
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сак, док је земљиште код Метеоролошке опсерваторије такође гли- 
вовита иловача која је насута пре 10 година, тако да се већ добро 
слегла и постала тако рећи монолитна. | 5 | 
о 6 Травни покривач испод кога су мерене температуре земљишта 
на Новом Београду састојао се из мешавине: 8090 Коца соттасмјаћив 
(детелина врсте звездан), 1092 ТтНоНштп герепз (бела: детелина) и 100/0 
То ши регепе (енглеска трава). Висина травног покривача била је 
око 15 см: Трава је у почетку била доста ретка, а тек у месецу јуну и 
јулу 1958 трава је била веома густа. и | 

Средње месечне вредности температуре земљишта на Новом 
Београду и Метеоролошкој опсерваторији у Београду приказане су 
у таблици 12. | 

Из таблице 12 се види, да температура. земљишта како покри- 
веног тако и непокривеног у зимским месецима расте са дубином, а у 
летњим опада. Разлике између температуре на површини земље и на 
дубинама 20 см приказане су у таблици 13.. | 


Таб. 183 — Температурне разлике на Површини земље и дубини 20 см 


(%—0) 
Таб. 13 — РОуегепс25 де тетрбгашгез а 1а зштасе ди 501 е! а 1а ргојопаеиг де 20 ст 
- (—%0) 





Метеор. станице 


ЗјаНоно тееогојо даиез 1 


|: Ш у [ма | пјмш ТХ | Х | Х | ха 














Мом! Веоогад 
покривено зем. 
501 сопуегЕ 





а | —0,2 |1,312,9) 1,3! 16] 0,2 | —0,6| —1,0 | —1,3| —ђ,9 


Мом! Веоргад | а нњ у 

непакрав но зем. —1910,9 — 0,3 |1,0 5,512,81 4,21 1,0 0,0 | —0,6 | —2,0 | —2,3 
501 пп б 

Мејеог. орзег. 
непокривено зем. 


—1,210,5 —0,5 | 0,41 3,8 1,8 29'1,8 —10 —141 —1,81—17 
501 пи 





Према подацима из таблице 13 излази да су највеће позитивне 
разлике код сва три случаја биле у мају, а највеће негативне у де- 
цембру. Ово је настало услед јаког интензитета сунчевог зрачења у 
мају, који је био доста ведар, а такође и услед јаког интензитета зе- 
мљиног израчивања у децембру. Земљина површина се јако загревала 
у мају 1958, тако да се температура на површини непокривене. А 
у 14 часова пела доста високо и била је У току 8 дана изнад 400, 
а 27 маја попела се и до 48,2. Међутим, слојеви земље на дубини само 
20 см били су приметно хладнији од земљине површине, из разлога 
што се топлота споро проводила од површине у дубље слојеве. | 

У децембру 1957 године земљина површина се јако ЕДИ и 
температура се на површини земље често спуштала испод 00. Али на 
дубини 20 см земља је била релативно топлија, јер се топлота исто 
тако споро проводила из дубине према површини земље. 
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На Метеоролошкој опсерваторији оваква појава се такође за= 
пажа али у мањој мери него на Новом Београду, јер се у земљишту 
код Метеоролошке опсерваторије топлота боље проводила како од 
површине земље према дубини тако и обратно. Извесна објашњења 
за ову појаву дата су у раду који је у списку литературе наведен 
под 1 
_ Јошт изразитији. случај ове врсте је, када се за мај и децембар 
узму из таблице 12 температурне разлике између земљине површине 
и 100 см дубине. Добивене разлике на овај начин су следеће: 


Мај Децембар 
·. Нови Београд 12,6 71 
Метеор. опсер. 9,0 —5,9 


" Да би се што боље могли видети температурни односи земљине 
површине на слици 5 претстављени су графикони годишњих токова 
ове температуре на Новом Београду (5) и на Метеоролошкој опсерва- 
торији (Њ). На овој слици претстављен је још и годишњи темпера- 
турни ток на Метеоролошкој опсерваторији (|) за период 1927—1940 
(6, 3—4). 

На слици 5 се види, да се криве ђ и Њ доста добро међусобно 
подударају у зимским, пролетњим а поготово у јесењим месецима. 
Ове криве се такође врло добро подударају и са кривом (+) за период 
1927—1940, али само од септембра до децембра. | 

На слици 6 претстављени су годишњи токови температуре зе- 
мљишта на дубини 20 см, такође на Новом Београду (%) и на Метео- 
ролошкој опсерваторији (Њ). На овој слици је такође уцртана и тем- 


пературна крива (5) која претставља годишњи ток за период 1927— 


1940 године на Метеоролошкој опсерваторији. 
Као што се на слици 6 види, температурне криве (ћ, и +) се боље 
међусобно слажу на 20 см дубине него на земљиној површини. Сем 


тога ове криве се такође боље слажу и с кривом (6) него на површини 


земље (види слику 5). : 

На основу оваквих података може се извући закључак, да су 
температурни односи земљишта на Новом Београду слични са темпе- 
ратурним односима земљишта на Метеоролошкој опсерваторији. Ово 
важи наравно за просечне вредности температуре на непокривеном 
земљишту (лети без ветегације зими без снежног покривача). 

Међутим, земљиште на Новом Београду које у будућности не 
буде под асфалтом и грађевинама, биће покривено зеленим вегета- 
ционим покривачем. Свакако да ће велике површине бити под тра- 
Бом висине око 10—15 см. Овакве травне површине имаће знатног 
утицаја на температурне односе земљишта, а преко земљишта (под- 
логе) и на температурне односе приземног ваздуха. 

Бројне вредности средњих месечних температура на разним ду- 
бинама земљишта приказане су у таблици 12. Али, да би се што боље 
уочиле температурне разлике покривеног и непокривеног земљишта, 
на сликама 7 и 8 приказани су годишњи токови температуре непо- 
кривеног земљишта (5) и температуре земљишта под покривачем (1) 
на Новом Београду, а на дубинама 0 и 20 см. 
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Слика 5. — Годишњи токови температуре на површини непокривеног 

земљишта: 5 — Нови Београд од 1-УНПЛ-1957 до 31-УП-1958; 5, Метеоролошка 

опсерваторија (исти период); + — Мегфеоролошка опсерваторија од 1927 до 1940. 


Еја. 5. — Матећез аппцеЏез де Ја Тетарега ге а Ја зитјасе ди 501 пш: · 
5 — Мом! Веовгад ди 1 аобЕ 1957 ац 31 ушће 1958; +, — Обвегуагоне | 
мегфеотојоапе (габте ретлоде); + — Ођзегуафоме Меботојовзаце де 1927 а 1940 


26 


26 
24 


22 


20 


Слика 6. — Годишњи токови температуре непокривеног земљишта на дубини 
20 см:  — Нови Београд од 1-УЛ1-1957 „до З-УП-1958: 5 — Метеоролошка 
опсерваторија (исти период); + — Метеоролошка опсерваторија од 1927 до 1940. 
#12. 6. — Магсћез аппцеПе5 де Ја Фетрегафите ди 501 пша Та 
ртојопдеиг Ае 20 ста: 5 — Мом; Веовгад ди и аобљ 1957 аџ 31 јиШеђ 1958: 
+ — Орзегуафојте Међеогојоваце (габтае регоде); + — Орзетуађојте 
мефеотоотаце де 1927 а 1940 · 


На слици 7 се види, да је просечна месечна температура на по- 
вршини непокривеног земљишта била виша од температуре покри- 
веног земљишта од фебругра до октобра. Нарочито су биле велике 


“ 





| | 
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Слика 7. — Годишњи токови температуре на површини непокривеног 


б)и покривеног земљишта (у) на Новом Београду од 1-УПЕ-1957 до 31-УЛ-1958. 
Еје, 7. — Матсћез аппцеНез де ја Тетрегаше а Ја згштасе ди 501, 


па (5) еб аи 501 сопмег! (у) а Мом! Веогтад ди 1 200. 1957 ам 31 јушПећ 1958 


разлике у топлим месецима, и то мају, јуну а нарочито јулу, када је 
та разлика износила 6'%. Што се тиче мале температурне ралике у 


пи то м М мо уп ут 1Х Х Х! хн 


Слика 8. — Годишњи токови температуре непокривенов земљишта (ђ) и 
покривеног земљишта (ђ) на дубини 20 см на Новом Београду од 1-УЛ1-1957 
до 31-УН-1958. . 
Езв. 8. — Магсћез аппџеЦе5 Че ја јетрегавиге ди 501 пи (5) еђ да 501 
соцуетћ (Ку) а 1а ргогопдеицг де 20 ст а Мо; Веогтаа дц 1 300% 1957 
аџ 31 јшПеј 1958 ' 


августу 1957, која се види на слици 7, то је настало услед тога, што је 
онда травни покривач био доста редак, па се земљиште испод њега 
загревало приближно слично као и земљиште без травног покривача. 

У новембру, децембру а нарочито у јануару средња температура 
је била виша на површини покривеног земљишта него непокривеног. 
Ово је наступило услед тога, што се у овим месецима изнад покри- 
веног земљишта још увек налазио травни покривач који је донекле 
спречавао земљину радијацију и нагло снижавање температуре на 








ува аРатвиерериианенњм 


29 


површини земљишта покривеног травом. Осим поменутог травног по~ 
кривача у децембру и јануару било је по неколико дана са снежним 
покривачем, што је такође деловало у истом смислу као и травни 
покривач на снижење температуре. Ово се нарочито истиче код ја- 
нуара. који је имао 11 дана са снежним покривачем, а поред тога у 
овом месецу је било и хладних периода, о којима је раније говорено. 

На дубини од 20 см температурни односи су били слични као и на. 
површини земље, што се види на слици 8. Температурне разлике су се 
смањиле како у летњим тако и у зимским месецима између непокри- 
веног и покривеног земљишта. 

Од интереса ће бити да се прикажу највише температуре на зе- 
мљиној површини у 14 часова по појединим месецима. Овакве вред- 
ности су приказане у таблици 14, и то за период од 1 У- 1957 до 
31-УЦП-1958 године. 


Таб. 14 — Највшше прочитане температуре на површини земље са дуптумом | 
Тађ. 14 — Тетрвгашгез [е5 рш5 ћаијез орзегубез ад !а зигјасе аи 501, ауес 1а даге 
Метеор. станице 


5!анопз тегеого1о- 
гтдие5 


[ Ми Х 





УШ | ТХ 








Х | ХИ 





у ји 





ПЦ | Ш | М 











Мо! Веобтад (Тх) | : - 
покривено зем. — 7,8 12,21 15,01 21,41 31,8 | 31,4) 326 | 3441 2411 18,41 161 | 11,1 

801 соцуег! 
Датум — Паје 13 |15 |29 |27 | 30 3 129 10 3 8 3 |18 


Мом! Веогтад (Т2/) 
непокривено зем, | 11,0| 18,2 18,1 | 29,21 48,21 44,5 | 50,1 | 42,2 | 34,2 | 26,91 21,1 | 12,0: 

= 501 пи 
Датум — Паје 183 |15 129 |27 |127:|21 29 | 14 [10 |20 3 |18 


Мелјеог. орз. (То) 


непокривено зем. | 13,4 | 15,1 | 16,4 | 26,7 | 39,5 | 41,6 | 44,2 | 45,4 | 32,2 20,3 | 19,5 | 13,5. 








= 501 пи 

Датум — Паје 13 115 29 |27 27 21 16 14 2 14 3 13 
ља Тај 821! 601 311 7,81 1641 13,11] 17,5 | 7,8! 1011] 851 50! 0,9 
Та — Тха — 241! 31! 17! 251! 871! 2,91 5,9|—8,2| 2,0! 66] 16')—1,5 





Као што се из таблице 14 види, температура на површини непо-. 
кривеног земљишта на Новом Београду се попела крајем маја и до 
48,20, а крајем јула је прешла 50%. Међутим, на Метеоролошкој опсер- 
ваторији нису забележене тако високе температуре. Али када се упо- 
реде највише температуре на површини непокривеног и покривеног 
земљишта на Новом Београду (види разлике Тл—Т,) онда се види 
колико велики утицај може имати травни покривач на снижење тем- 
пературе земљишта. Нарочито је велика разлика од 17,5% била између 
ових температура 29 јула 1958 године. 

Да би се утицај локалних услова на температуру земљине по- 
вршине што боље уочио, приказаће се овде прочитане вредности тем- 
пературе у 14 часова, при потпуно ведрим данима у јулу 1958 године. 
Такве вредности изнете су у таблици 15. е 
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Таб..15 — Температура у 14 часова на површини непокривеног (а) и 
покривеног земљишта (Ти ) при пошпуно ведрим данима на Новом Београду 
у јулу 1958 г. 


Тађ. 15 — " Тетрбгашге а 14 ћешгех а 1а зитјасе да 501 пи (ба) 6! ди 501 сопуггЕ (10) 
репдапе 1е5 јоште сотртетепЕ ста1т5 а Моуг Веодтад еп јише! 1959 | 


Датум— Паје У Ко н. бе — 6 
+ . .. = . О % 

12-М1-1958 42,8 30,0 12,3 
13 39,2 311 81 

· 14 45,8 29,1 16,7 

.Љ 49,2 30,5 18,7 
16 42,7 32,2 10,5 , 
19 45,9 32,4 18,5 
20 46,4 32,0 А 
22 49,3 31,2 18,1 
27 45,0 28,7 16,3 
29 50,1 82,6 17,5 
31 49,1 Ни 30,2 18,9 
Средња " 
Моуеппе 45,9 30,9 15,0 








Из таблице 15 се види колике могу бити температурне разлике 
при ведром и топлом времену између површине непокривеног земљи- 
шта и земљишта покривеног травом висине око 15 см. 

Као што су значајне највише прочитане температуре, исто су 
тако важне и најниже прочитане температуре у једном од термин- 
ских часова осматрања на површини земље. У таблици 16.приказаће 
се те вредности по месецима. « 


"Таб. 16 — Најниже прочитане температуре на површини земље са дапумом 
Тађ. 16 — Тетрвбгашез 1е5 риш5 баззег обзегубе5 а 1а зшјасе ди . 501, ауес [а даће 
Метеор. станице 


„ЗбаНоп5 шејеогојо- 
тдпе5 


1 УП Х | Хг | ХП 





п|ш|мјујм 














МШ | ТА 











Мом! Веоогад (Тло) 
покривено зем. — —0,8|-0,7| 0,0| 0,81] 96 15,2 | 168 144 


501 сопуег! 
2 југ 1 |16 |27 |30 129 | 19 | 22 1 


1,2! 73] 17|—10 





„Датум — Паје 181 
"Мом! Веоргад (Тл) 


мепокривено зем. |—96 |--48 |—5,1 _92 10,4 | 150 | 17,2! 140 | 106] 42|—13|-83 
прате таје ај ва | а ји авти вна об Сар пе и ави | 72 
Мећеог. орз. (Тло) | · 

-непокривено зем. —8,0| 5,5|—8,91] 0,21 9,6 140 | 17,0] 18,2| 9,2 30 |- 3,5 |—6,0 
а 30 | о | 6 | 2 | 1 |1а | 24 129 |17 | 5 | | 4 








Према подацима из таблице 16 излази, да су у зимским месе- 
цима температуре на непокривеном земљишту биле доста ниже него 
на земљишту које је било покривено снегом. Снега је уствари било 


улети 


са ама темама нанела она ла револт 





0548. ~ 56 
5 | | 
[0 | 
20 | 
38 |. 


40; 
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на земљи од 1—4 децембра, затим 30 и 31 јануара, 2 фебруа 
чаки 6 марта када је снежни покривач сие пао 1) а 
јутра ју 1 часова на земљиној површини без снега температура. је 
ЈЕ - Пао испод снега такође на земљиној површини температура 
| Температурне промене у дубљим слојевима. — Од интереса ћ 
бити да се графички прикажу температурне пен ве ну би пе ЊеН 
дубине у земљишту. Овде ће се прво приказати те промене према 
средњим месечним температурама на разним дубинама у мају 1958 
тодине. То је уствари био доста ведар и топао месец а температуре 
су мерене у земљишту до 100 см дубине. На слици 9 приказане су 
графички температурне промене о којима је овде реч, и то за Нови 
Београд у непокривеном и покривеном земљишту (криве Ти 3 иу 
земљишту код Метеоролошке опсерваторије које је такође непокри- 
вено (крива 2). То су тзв. таутохроне линије. 


с 


Слика 9. — 'Таутохроне температуре земљишта у мају 1958: 1 — Нови Небурад: 
непокривено земљиште; 2 — Метеоролошка опсерваторија непокривено 
земљиште; 3 — Нови Београд земљиште покривено травом висине 15 см. 
Еја. 9. Ташјосћгопез де Та Фетпрега те ди 501 еп. тлај 1958: 1 — Мом 
Веогтад 501 ти; 2 — Орзегуафоте Мефеотојотаце 501 пи; 3 — Мом 
„Веовтад 501 соцуџетЕ де згатоп Фипе ћашћеџг де 15 ст 
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Као што графикон на слици 9 показује, у земљишту Новог Бео– 
града без траве средња месечна температура у мају је највиша на 
површини земље а са дубином опада (крива 1). Најбрже опадање је 
у слоју до дубине 5 см, а затим све спорије уколико је дубина већа. 
Слично опадање средње месечне температуре са дубином било је и на 
Метеоролошкој опсерваторији, само са разликом што је температура. 
на површини земљишта била мања него на Новом Београду (крива 2). 
Међутим од дубине 5 до 100 см средња месечна температура у мају је 
била виша у земљишту: код Метеоролошке опсерваторије него у зе- 
мљишту на Новом Београду. Разлика између ових температура се, 
повећала са порастом дубине. Ово још једном потврђује о бољем про- 
вођењу топлоте према дубљим слојевима земљишта код Метеороло- 
шке опсерваторије него на Новом Београду, о чему је већ раније 
говорено. | 

Промена средње месечне температуре у земљишту под травним 
покривачем је нешто другачија него у земљишту без- траве. Као што 
се на слици 9 види, температура покривеног земљишта (крива 3) опада 
спорије са дубином него непокривеног али само до 50 см дубине. Од 
слоја на дубини 50 см па до 100 см обе температурне криве су скоро 
идентичне. Значи, да је у мају била на дубини од 50 см па дубље ра- 
злика између температуре покривеног и непокривеног земљишта. 
сведена на минимум. Слични односи као на слици 9 се добију када 
се посматра. промена температуре са дубином у току најтоплијег часа 
за време ведрог и топлог дана. На слици 10 приказане су поменуте 
промене температуре са дубином у 14 часова 27 маја 1958 године, када 
је време било ведро и топло. Овај графикон се такође односи на. тем- 
пературне промене покривеног и непокривеног земљишта на Новом 
Београду и непокривеног земљишта код Метеоролошке опсервато- 
рије. Напомињемо још да је температура ваздуха тога дана на висини 
од 2 метра у метеоролошком заклону била у 14 часова: на Новом Бео- 
граду 32,6% а на Метеоролошткој опсерваторији 31,0. 

У зимским месецима и данима температура земљишта се са ду- 
бином мења у обрнутом смислу него у летњим. Углавном температура 
земљизнта расте са дубином у току зимских дана. То се најбоље 
може видети на слици 11 на којој су графички приказане промене 
температуре земљишта са дубином у 7 часова 30 јануара 1958 године. 
У току ноћи између 29 и 30 јануара време је било потпуно ведро 
и претежно тихо; температуре ваздуха су биле на Новом Београду у 
овом времену од —10,0 до —15,9%. На земљи се тада налазио снежни 
покривач висине 14 см. На графикону слика 11 претстављене су тем- 
пературне криве за непокривено земљиште (крива 1) и покривено зе- 
мљиште са. снегом на Новом Београду (крива 3), као и за непокривено 
земљиште. на Метеороолошкој опсерваторији (крива 2).%) 

Међусобним упоређењем слика 10 и 11 види се да графикон на 
слици 11 изгледа донекле као лик у огледалу. графикона на слици 10. 
Дакле, температура је била најнижа на површине земље без снега. 
на Новом Београду; са дубином ова је температура нагло расла до 
5 см, а затим је тај пораст био све спорији према већим дубинама. 





#) Недостаје температура на дубини 50 см на Метеоролошкој опсерваторији 


зрели иеовтте уто анти лнннеитмаииињт 
трн иверје еминентни евттвнрна занат рароинам њоме нннпвиол што ааатљааолорннлнетоерниреовоа 
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Слика 10. — Таутохроне температуре земљишта у 14 часова 27-7-1958: 1 — 
Нови Београд непокривено земљиште; 2 — Метеоролошка опсерваторија 
НО РИНЕНО земљиште; 3 — Нови Београд земљиште покривено травом 


висине 15 см. 
ЕЗЕ. 10. — Ташосћтопез де ја Тетрегаште ди 501 а 14 ћештез Је 
21 тла: 1958: 1 — Моу1 Веовгад 501 пи; 2 — Орзегуаћоте Мефбогојоваце 
501 та; 3 — Мо; Веоггаад г01 сопуетћ де вахоп дале ћаш!еџт де 15 ст.. 
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Температура на површини земљишта без снега код Метеоролошке 


опсерваторије је била виша него на Новом Београду; она је такође ра-. 


сла са дубином али спорије него на Новом Београду, тако да је од 3 
см дубине па све до 100 см температура земљишта, на Метеоролошкој 
опсерваторији била нижа. нето на Новом Београду. И ово је наступило 
услед интензивнијег провођења топлоте:из унутрашњости према по- 
вршини земље на Метеоролошкој опсерваторији него на Новом Бео- 
граду. | 

Што се тиче температурних промена земљишта покривеног сне- 
том висине 14 см, као што се на слици 11 види (крива. 3), температура 
је расла са дубином и то нешто брже до дубине 10 см, а затим спо- 
рије према дубљим слојевима. Разлика између температуре земљи- 
шта без снега и земљишта под снегом на Новом Београду је била 
највећа на површини земље а са дубином се смањивала, тако да је 
на дубини од 50 см постала скоро равна 0% (упореди криве 1 и 8). 

Температура ваздуха у метеоролошком заклону 30-1-1958 године 
била је у 7 часова: на Новом Београду —-15,9%' а на Метеоролошкој 
спеерваторији — 10,10. 

Као један од важних података који се може видети из графи- 
кона слика 11 јесте дубина до које је земљиште било замрзнуто, од- 
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пи = 


"5 а ј - ка жроне ЊЕ а авита у Т часова 30-1-1958: 1 ЈЕ 
| — Тауто атуре 
у о њене земљиште; 2 3 Метеоролошка Мала 

непокривено земљиште; 3 — Нови Београд земљиште покривено. 
| о снегом висине 14 см. | а 
ва. 1. — Ташеосћгопез де ја фептрегећите Фа 501 а 7 ПА " 30 Са 
1958: 1 — Мом Веозтад 501 пш 2 — Орзегуаћаћге Метеогојовта 


501 пш: 3 — Мом Веовтад. 501 сопуе „де ја сопсће де пејве Фипе 
| ћадњеџт де 14 ста 


асу осматрања била температура 0“, 
Новом Београду температура од 0 
била под снежним покривачем ПИ ВИ у зоне 
шту без снежног покривача на дуоин д 0 ои а 
Метеоролошке опсерваторије температура 
Ри осн (а с): Пошто су ово важни подаци за, ер си 
то ми још једном наглашавамо: да је при температур мора 
2 метра висине од —_15,99 земљиште без снежног покр пне 
замрзнуто до дубине 22 см, а земљиште Пе покрив 
| | ј само до - 
на ЊЕ а но о јутра на Новом Београду 
метеоролошком заклону била је —16,5", а на 5 см иу верена 
19,49. Према томе, као што се види ово је био један од Ра о - 
дана. Таквих дана било је у Београду просечно у току годин 
подацима од 1920 до 1947 свега 2,3 (5,90). Це МЕНИ 
Температуре земљишта 28 јануара 1958 године. — ма = – - ЈЕ 
нуара 1958 године организована су мерења температуре земљ 


носно дубина на којој је у том ч 
На елици 11 се види да је на 
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Новом Београду и то од 7 до 16 часова. Ова мерења су вршена на ду- 
бинама: 0, 5, 10, 20 и 50. см а читања су вршена сваког сата. Паралелно 
су вршена читања на геотермометрима у земљишту без снежног по- 
кривача и у земљишту под снежним покривачем; висина снежног по- 
кривача била је 15 см. Време је било до 10 часова облачно са етра- 
тусима и фрактостратусима а од 10 часова се потпуно изведрило и 
тако остало ведро целога дана. Ветар је углавном дувао из западног 
квадранта, брзине 3—4 та/5. Добивени подаци при овим мерењима при- 
казани су у таблици 17. У овој су још таблици приказане и темпера- 
туре у 21 час, које су прочитане при редовном осматрању. 


Таб. 17 — Температура земљишта на Новом Београду 28-1-1958 године 
Тађ. 17 — Тетрвгаште ди 501 а Мору: Веогтаа !е 28 јаплег 1958 | 








Дубина у см Часови читања — Нешгез Ф'ођзегуаНоп5 | 
Ргогопденг : б 


еп ст 





7 | а је | лао ј  | 1 | ла | 4. | 6 |- 16 |. 2Р. 


Земљиште покривено снежним покривачем висине 15 см 
501 сопуег! Ф'шпе сопсће де пејсе Ф'ипе ћашецг де 15 ст 





0 |—03| –02| —02| —02| 00| 00! 01| 01| 00! о0о|—о3 
МЕ: 05. 64] 04! 04! 04| 04| 04| 04! 04| 04! 04- 
10 12 18) 13) 18] 53] 18] 13] 18) 13] 18] 12 
· 20 20| 21| 211 21] 211 21] 21) 21] 21| 21) 20 
50 35|. 85] 351 851] 351 851] 351 851] 35] 35| 35 








Земљиште без снежног покривача — 501 запз сопсће де пејте 





0 —49'| –52| —49| –39) —21| —20! —14! —14! —15) —17 | —8,2 


5 —181—181—201 —191 —191 —1,6] —1,5| — 14] —13| —1,4| —2,8 
10 – 06) —07| — 0,7 | —0,7| —0,7 | —0,6|] —0,6| —06 | —0,5| —0,6 =1,2 
20 09 091. 0,9) 09 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 6,9 0,6 


50 3,4 34 34 34! . 34 34! 34 3,4 34 3,4 34 





Према бројним вредностима из таблице 17 могу се графички 
приказати такође промене температуре са дубином у појединим ча- 
совима. На слици 12 приказане су те промене за температуре које 
су прочитане у 8 и 13 часова. 


· Као што се види на слици 12, температура је најбрже расла са 
дубином у 8 часова у непокривеном земљишту (крива 1) нарочито до 
5. см дубине. У земљишту под снежним покривачем пораст темпе- 


. ратуре са дубином је много спорији (крива 2). Разлика између темпе- 


ратуре покривеног и непокривеног земљишта је највећа на површини 
земље, а са дубином се смањује, тако да се на дубини 50 см обе 
температуре изједначавају. Земљиште покривено снегом било је за- 





| ) 8-1-1958: 
4 ~ 12 Таутохроне температуре земљишта. на Новом пл и = 
Ц 1 – 7 1 часова — непокривено а сна 7 о Е о 
; | Ена 
ксним покривачем висине 15 см; 3 У Зен 
Мо 4. " а есне __ земљиште под снежним покривачем висине 

а 8 1 4 је 28 
МЕ. 12. — тгашфосћтопез де Ја Тепарета ге аи зој а 20 тј а 

ВЕР 1958: 1 —- а 17 пештев-801 пи; 2 > о 7 А –- пет 

145 пећве Фипе ћашешг де 15 сп; 83 — а = речна даје - 

" ћеџге=-501 зоце шле соџсће де пејве фипе ћашфеџмт 


| а), а 
знуто само до дубине 2 см (тачка а), 
је замрзнуто до дубине 14 см (тачка ђ). па 
У 13 часова, под дејством Е алела 
мљина површина била се Ол ама према - 
5 см температура. непокривеног 
а затим је расла све до 50 см ду 





непокривено земљиште било 


лације, непокривена зе-' 

је њена темпера- 

убини 
] 0. 

Плен ту на те и земљишта је мало опадала. (крива 3) 

бине. У земљишту под снежним по 
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кривачем температура је расла од површине до дубине 50 см (крива 4). 


Температурна разлика између покривеног и непокривеног земљишта 
је у 13 часова била највећа на земљиној површини, а са дубином се. 
смањивала, и на дубини 50 см та разлика, је сведена на минимум (0,10). 
"Температурна разлика између покривеног и непокривеног земљишта 
на самој површини била је већа у 8 часова него у 13 часова, што се 





Са5оу!-– Меџге5з 


7 8 9 10 по 12 3 14 15 њ 17 18 19 2021 


Слика 13. — Дневни токови температуре земљишта и ваздуха на Новом . 
Београду 28-1-1958: +, — на површини земљишта под снежним покривачем 
висине 15 см; ф — на површини непокривеног земљишта; + — ваздуха 
"у термометарском заклону. 


ЕјЕ. 18. — Магсћег апобеппез де Та фетарегаћиште ди 501 еђ де Гајт 

а Мом1 Веогтаа Је 28 јапмјег 1958: 5, — а Ја згшласе ди 501 50оџ5 ипе 

сопесће де пеге Фипе ћашецг де 15 ст; 5, — а ја зштасе ди 501 
ли; Е — де Гајг дапз Рабл шефеотојоваце 
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види на слици 12. Поменута разлика се у 13 Зао Ва И ера и о: 
јачег загревања · непокривене него покривене ЕншеЕ ТЕ ин ма па си 

сунчевог зрачења, које је тада обасјавало. земљу Пе ба 
до увене. Температура 0 била је код руне Ба па ИвеНоГ | 

ини "ем. дакле исто каоси у , док је ко : 0 
рану не температура била порасла до узнад УУ» 
з 


]. до 0,10. 15 била. 
Мр И Пемпература ваздуха у метеоролошком заклону Зи ак је 
је на Новом Београду У 7 часова — 1010, а У а пасу : ермометру. 
увече у 21 час била —12,8"; ово су Пс знан земље, која је прочи- 
Минимална температура ваздуха на ; атура била 
Миша тамтератуја т9 аузизе пролугала пантариура, би | 
је — 17,59. Жао што се види и ово исње п температуре на Новом 
то 
13 приказани су дневни +), на по- 
везану тек Ки то: на површини земље о МУ раком 
вршини земље без снега (5) и температуре те. 
заклону (|) према термографској ретира била температура ва- 
Као што се на слици 13 вили Ма | површини земље под 
здуха у метеоролошком заклону = и тур. "ваздуха има свој изра- 
снежним покривачем. Сем тога, | о 21 часа износи 6,0. Дневни 
| . 
евни ток, а њена амплитуда од : ање изражен, а 
| певаче на површини земље зек а е- ЕНИ ток тем- 
температурна. амплитуда је 3,8". Најмање Је изре емплитуда ИЗНОСИ 
пературе на површ земље под снегом, чија | 


само 0,40. | | 
ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА 


одређивани 

Напон водене паре и релативна ВИ 0 зЕ 2 

на Новом Београду помоћу Аугустовог ирана оба 

ЕЈ тодине и помоћу психрометра са аспиратором о приказати 

пермометра) у хладнијем делу тодине. У (1957 до 30-/-1998. Да би 

етнос тих елемената за период од 1-У-19 до а околним 

! ос влажности на Новом Београду ман а 

се могао видети а ама, приказаће се овде и ПРеЛ е ли 
о: пе Њ метеоролошких станица, чије смо панк не 

у разматрање. Период осматрања је на свих 


Напон водене паре 


; и 
1 оже приближно узети : 
паре у. тата. Бе, који се м иказан је 
сиру а ле _. сна у кубном метру ваздуха, пр 
у таблици 18. ~ водене паре на Ново! 
5 блице 18 види напон воде“ Ре =“ опсерва- 
а пе толине био већи него на. МИ це ај 
и Метеороло а 8 
мара ома те колике доста правилно расту од. Ја бдности напона 
У атим, опадају до јануара. Међутим, ако се МАНЕ Првенки чији су 
леве По на Новом Београду са вредностима 


м Бео- 
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“ Таб. 18 — Напон. водене Паре-у тт Нр за период од 1-У-1957 
до 30-1У-1958 год. 
:' Тађ. 18 — Тепмоп де !а 'уарешг феди еп тт Нр ропг [а рбподе ди 1 та! 1957 
Е ђ | ап 30 арги 1958 


Метеор. станице | 
ЗјаНопз тег огојовдаие5 


1 м | “ | М шј х х|х |жи 








Џ | Ш 





" Мом! Веогтгаа (е,) | 40! 5,81 46! 6,9110,1 [13,9 |15,2 [13,4 |11,9 | 8,6 | 6,91 47 
Мелеог. орзегуајопја (е) 3,9! 541 431 6,21 9,4 [12,4 [13,5 1,9 [10,6] 7,9 6,4 | 4,3 
Аегодтот Хетип (6) 391 5,4! 441 661 9,7 |13,6 142 126 11,1] 81] 661 4,4 

Рођорпуг. Такцне! (ел) 4115,8| 46] 6,9 [10,2 14,0 |14,6 |13,5 |11,9] 8,5 | 6,8| 45: 

Стуепка (е;) | 41601 4,7| 7,0110,0 |18,8 |15,1 |13,5 |11,7] 8,5 | 6,8 | 46. 
бр — ње · | 011041031071 0,71 151] 1,7] 151 18107 0,5] 0,4 
5 | | -0,1 |-0,2 |-0,1 |-о1 | О1| 01] 01 |-0,1] 02 | 01 | 01] 01 





локални услови слични условима Новом Београда, види се, да се вред- 
ности веома мало разликују највише за 0,2 мм. 

Углавном подаци из таблице 18 нам указују; да је ваздух изнад 
Новог Београда апсолутно влажнији преко целе године, а нарочито 
лети, него ваздух у парку Метеоролошке опсерваторије. Ми сматрамо 
да је узрок за ово близина река Саве и Дунава до Метеоролошке ста- 
вице Нови Београд. Ово нам донекле потврђују и подаци напона во- 
дене паре на Црвенки, која се такође налази близу Дунава (види 
на ел. 1) и на отвореном пољу као и Нови Београд. 


Релативна влажност | 


Релативна влажност ваздуха има великог значаја за живи свет, 
па се зато њој посвећује велика пажња; она има непосредно дејство 
на живе организме, а сем тога од ње зависи и испаравње са водене 
површине, земљине површине и ветегације. Ми ћемо у овом раду 
приказати вредности релативне влажности ваздуха такође са свих 
5 метеоролошких станица, које су овде узете у обзир. У таблици 19 
изнете су средње месечне) вредности релативне влажности у %/0. У овој 
таблици изнете су још и средње месечне вредности релативне вла- 
жности на Метеоролошкој опсеваторији за период од 1887—1949 год. 

Као што се из таблице 19 види, релативна влажност ваздуха је 
била преко целе године већа на Новом Београду него на Метеорошкој 
опсерваторији. Сматрамо да је за ово узрок исти (близина река) као 
што је речено код напона водене паре. Ово нам такође потврђују 
вредности релативне влаге на Црвенки, које су скоро преко целе го- 
дине веће него на Новом Београду, али које се врло мало или нимало 
(у појединим месецима) не разликују од вредности релативне влаге на 
Новом Београду. му 

На слици 14 приказани су годишњи токови напона водене паре 
на Новом Београду (е,) и Метеоролошкој опсерваторији (е,) за период 
од једне године тј. од 1- У-1957 до 30-ТУ-1958 године. На истој слици 
приказани су и годишњи токови релативне влажности на Новом Бео- 
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Таб. 19 — Релашивна влажност ваздуха у % за Период од 1-У-1957 
до 30-ТУ-1958 
Тађ. 19 — Нипиане гејанре де Рат еп % рошг [а рбподе ди 1 та: 1957 ап 30 ауги 1958 





Метеор. станице Ш 




















зеанов аагвоготорланеа | 5: | | м |У | М | уп |уш 1Х | Х | Х | Хи 
" Мо! Веоргад (Џ,) 84 | 79. | 82 | 77 | 83 | 67 |-72 | 70 | 79 | 81 | 82 | 90 
Мејеог. орзег. (Џ,) 82 | 71 | 77 | 70 | 78 | 61 | 65| 63 | 71 | 76 | 76 | 83 
Аегодгош етип (Џ) 85 | 75 | 79 | 78 | 81 | 67 | 70 | 68 | 77 | 78 | 78 | 86 
Рођ, јакине! (Џ,) 83 | 77 | 79 | 74 | 81 | 67 | 69 | 69 | 80 | 80 | 80 | 84 
Стуепка (О) | 88 | 82 | 86 | 78 | 82 | 68 | 73 | 72 | 79 | 81 | 82 | 89 
Мејеог. орзег. б 
1887 — 1949 (0) "81 | 77 | 68 | 63 | 66 | 65 | 62 | 63 | 66 | 73 | 79 | 82. 
о Еа МР Е  БЊЕ т АВ | БЕЈ | 7 
Крај —4 |-3 |--+ |-1 | 1 |-1 |-1|-—2] ој ој ој 1 





граду (0) и на Метеоролошкој опсерваторији (М, за исти период 
осматрања. Поред ових на слици 14 приказан је годишњи ток рела- 
тивне влажности (Џ) на Метеоролошкој опсерваторији за период од 
18817—1949 године. | 
Према графичком приказу на слици 14 види седа су годишњи 
токови напона водене паре (е, и е;) на Новом Београду и Метеороло- 
шкој опсерваторији по своме облику слични, тј. они су скоро пара- 
лелни. То исто важи и за годишње токове релативне влажности. 
При проучавању релативне влажности ваздуха потребно је 
узети у обзир и број дана када је релативна влажност у једном од 
термина осматрања била = 30%, (веома суво стање ваздуха), затим 
број дана када је релативна влажност такође у једном од термина 
осматрања била == 50% (суво стање ваздуха), и најзад број дана када 


је релативна влажност при осматрању у 14 часова била == 80%о (вла- 


жни дани). У таблици 20 изнети су ови подаци за Нови Београд и 
Метеоролошку опсерваторију. 

Према подацима из таблице 20 излази, да је на Маљен о 
опсерваторији било три пута више дана. него на Новом Београду када 
је релативна влажност ваздуха у једном од термина осматрања била 
= 309/0, и око 1,8 пута више када је релативна влажност ваздуха била. 

== 509/0, Међутим, из таблице 20 се исто тако види, да је на Новом 
Београду било око 1,5 пута више дана него на Метеоролошкој опсер- 
ваторији када је релативна влажност ваздуха у 14 часова била = 809/0. 

И ови подаци показују да је на Новом Београду било мање дана 
када је ваздух био релативно доста сув него на „Метеоролошкој опсер- 
ваторији. Са друге стране ови подаци показују да је на Новом Бео- 
тарду било више дана када је ваздух у 14 часова био релативно: доста 
влажан него код Метеоролошке опсерваторије. 

Од интереса ће бити да се овде прикажу и средње месечне вред- 
ности релативне влажности али по терминима осматрања. Такве вред- 
ности за Нови Београд и Метеоролошку ОБОРрВаОрИју, приказујемо у 
таблици 21, а за период. од једне године. 
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90% 
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| и ну у му уп х % О ХЕ 





Слика 14. — Годишњи токови напона водене паре (е) и релативне влажности 
(0): е, — Нови Београд од 1-У-1957 до 30-Т7-1958; е, — Метеоролошка“ 
опсерваторија (исти период). Џ, — Нови Београд од 1-У-1957. до '30-ТУ-1958; ТЈ, 
— Метеоролошка опсерваторија (исти период); Џ — Метеоролошка. 

опсерваторија од 1887 до 1949. . 


14. — Матећез аппшеПез де Ја Тепаоп де Ја уареџшт Феад (е) 
еђ де Ућитмање теја те (0): е, — Моћ Веозгад аи 1 тлај 
1957 аџ 30 аут 1958; е, — ОРзегуафојте Међеотојовтаце 
(габтле реподе). Џ, — Мом; Веовгаад ди. 1 та 1957 аш 30 ауги 
1958; Џ, — Орзегуафоте Међеогојовјаџе де 1887 а 1949 


42 


Таб. 20 — Број дана са релапшвном влажношћу ваздуха < 30%, < 50% 
џи > 80% за перпод од 1-У-1957 до 30-ТУ-1958 године - 


тађ. 20 — Мотбге де јошт5 арес Р ћштаане гајаног = Зд%, = 50 ег = 80% роиг ја реподе' 


ди 1 та 1957 аи 30 ауг! 1958 


Број дана са релативном влажношћу 
Мотшђге де јошта ауес 1 ћипиане гејануе 


и 


Месеци зедном од термина · | у једном од термина ју термину 14 часова 
Пао џпе дез це дф дап5 ипе де ћешгез д' дапз У ћешге а! ођзег- 
Мојз ођзетуаНноп5 =: ' ођзегуаНоп5 маНоп а 14 ћепгез 
= 30% ' · 2 50% = 80% 
аи краља пр ОН а ла 








Рава паре мавн аната 
| Мом Веоргад Ме. орз. Моуг Веовтад . - Ме. ор5. Мо! Веоргад | Ме!. ор5. 


1 1 2 21 10 
П . 6 п 10 6 
Ш 1 2 5 13 8 
ТУ 1 6 п 8 З 
“ . 3 7 п 10 
м 4 2 19 22 1 1 
4 | 1 п 17 4 б 

УШ 3 4 18 21 3 
Тх ~: . 5 16. 4 2 
Х б : 1 10 7 5 
ЖЕ. . | О 3 8 6 
Хи и у 3 93 20 
7 5 9 | 72 | 128 - 1. | 75 





"Збир —Тота | _ 3 


· "Таб. 21 — Средње месечне вредности релативне влажности по шерминима 


Тађ. 21 — Уа!гешт5 тоуеппе5 тепзиеПех де Рћитаане гејануг зе!оп [25 
7 ћеџгез !обзегуаноп5 


Х | Х 


Ва о Еше ан ен а аннаине 


у 7 часова — а 7 ћешгез 


Метеоролошке станице | || џ "4 | ХН 


МЕ | УНЈУШ 
ЗјаНноп5 тееогојо21дие5 

















Ш | М 
















































































Мом! Веоргад 85 | 84 | 86 | 82 | 88 | 78 | 81 | 83 | 91 91 | 88. 91 
Маје. леРНоНја 86 | 77 | 83 | 77 | 83 | 69 | 74 | 75 | 81 | 87 83' | 85 
та а на шта 
у 14 часова — а 14 ћецгез 
Моуг Вео гад Д · | 83 | 69 | 75 67 | 73 50 59 | 53 | 62 | 68 | 73 | 88 
_ Мејеог. овегуакоја 71 | 60 | 67 | 59 | 68 | 45 | 52 | 47 | 54 61 | 67 | 80 
ПАД ПАН Бека 
у 21 час — а 21 ћеџгез 
Мом Веогтада б 85 | 88 82 | 87 | 73 |[76 | 74 | 82 | 84 | 84 90 . 
Мећеог. срвогуајоија |8а 75 74 | 83 | 67 | 70 | 68 | 77 | 79 | 78 | 85 


Према подацима из таблице .21 излази, да су вредности рела- 
тивне влажности на Новом Београду биле кроз целу годину веће У 
сва три термина осматрања него на Метеоролошкој опсерваторији; 
изузетак је само у јануару у термину 7 часова. | 

· Закључак у погледу влажности ваздуха би био: Да је ваздух на 
Новом Београду услед близине река Саве и Дунава апсолутно и ре- 
лативно влажнији него ваздух код Метеоролошке опсерваторије. Вла- 
жност ваздуха је на Новом Београду скоро иста као влажност ва- 
здуха на Црвенки. : 
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ПАДАВИНЕ · 

Висина падавина је променљив метеоролошки елеменат.чак.и на. 
доста малом простору. Ово .се нарочито дотађа у летњим месецима 
када обично падају пљусковите падавине.. Међутим, просечне вред- 
ности висине падавина за дужи низ година. (од 20 и више година) 
може дати известан преглед о падавинским односима било у једном 
месту било на мањем или већем подручју. ' 

На територији Београда и ближој околини постоји мрежа кли- 
матолошких и кишомерних станица. Једна од кишомерних станица 
била је и код ранијег Сајмишта, тј. удаљена од данашње станице Нови 
Београд око 800 метара. На тој станици вршена су мерења висине 
надавина од почетка. 1953 године па све до 1'маја 1957 године када 
је подигнута станица Нови Београд. Према томе, ми располажемо са 
петотодишњим низом осматрања падавина на територији чију локалну . 
климу овде приказујемо. Зато ће се у овом раду приказати односи па- 
давина, али не за период од једне године као што је случај са досада 
приказаним климатским елементима, већ за период од 5 година, тј: од 
1953 до 1957 године. Ја 


Висина падавина. — Висина падавина за наведени период а за 
свих 5 метеоролошких станица приказана је у таблици 22. | 


Таб. 22 — Висина Падавина у мм за период од 1953 до 1957 године 
Тађ. 22 — Нашјешт аез ргестрпанопз еп тт рошг Та реподе де 1953 а 1957 



































МЕР рОЛО О ЈЕ 4 | Ц | ш|у|ујм ми ап х х|х |хи пој: 
Зтанопз тејеогојовуџе5 5 вани | Апп. 
Мо! Веовга4 (0) 42 | 58 | 40 | 48 | 103 | 119 | 76 | 53 |-46 | 48 | 38 | 55 | 726 
Мејеог. орзег. (0; 44 | 60 | 39 | 47 | 105 | 181 | 77 | 55 | 44 |. 51 | 42 | 55 | 750 
Аегодгот Хетип (О;) _ | 37 | 50 | 34 | 46 | 102 | 100 | 67 | 64 | 48 | 50 | 36 |- 49 | 683 
Ројј. Такине! (0) " |а1 | 57 | 39 | 50 |112| 120] 66 | 59 | 48 | 51 | 41 | 52 | 786 
Сгмепка (0) 41 | 68 | 36 | 52 | 93131 | 69 | 64 | 45 | 51 | 37 | 50 | 782 · 





Као што се из таблице 22 види, највише, је кише падало у јуну 


„имају а најмање у марту и новембру. Даље се из података види, да не. 


постоје неке веће разлике у висинама падавина између Новог Бео- 
града и околних станица, изузев аеродрома Земун, где је годишња 
сума падавина приметно мања него на осталим станицама. Према 
бројним вредностима из таблице 22 излази, да се падавински односи 
на Новом Београду најбоље подударају са падавинским односима у 
Земуну код Пољопривредног факултета. и на Црвенки. | 

Ми сматрамо да оваква једнообразност у висини падавина на ове. 
три станице наступа из следећих разлога: Као што се на скици слика 
1 види Метеоролошке станице код Пољопривредног факултета и на 
Црвенки налазе се са северозападне стране од Метеоролошке станице 
Нови Београд. Продори хладних ваздушних маса, који најчешће до- 
носе падавине, долазе баш из северозападног и северног правца, тј. од 
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Земуна и од Црвенке па преко Новог Београда. Како на овом про- 
стору нема никаквих орографских препрека, то се на њему излу- 
чују приближно подједнаке количине падавина. | 

Већа количина падавина на Метеоролошкој опсерваторији у од- 
"носу на ове три станице, могла би се сматрати да је донекле проузро-. 


кжована орографском ситуацијом. Али за доказ ове претпоставке тре- 


'бало би проучити падавинске податке за дужи низ година. 


Дневни максимум падавина. — Када се проучавају односи па- 
давина у неком месту или области, потребно је узети у обзир и дневни 
максимум висине падавина, тј. највећу висину падавина која је пала 


у току једног дана за посматрани период. Средњи дневни максимум . 


"висине падавина приказан је у таблици 23, а апсолутни дневни мак- 
симум у таблици 24. 


Таб. 23 — Средњи дневни максимум висине падавина у мм за период 
1953 до 1957 


Таб. 28 — Махта диоНфепз тоуепз де [а ћашеиг дез ргестрнаноп5 еп тт рошг !а 
реподе ае 1953 а 1957 























попа не ккевоје. [ | П | ИГ | МУ | У | МТ | УН |уш ТА | Х | Хх | Хи 
даџез 

Мом! Веоргад 18 | 18 | 18 | 17 1 21 | 31 | 20 | 22 | 20 | 17 | 11 | 18 

Мејеог. орзег. 13 | 18 | 12 | 16 | 22 36 25 | 22 | 22 | 19 | 11 | 18 

Аегодтот Јетип | 12 | 14 9115 | 21 | 29 | 19 | 22 | 22 | 17 9 | 16 

·" Рој. Јакине! 13 | 16 | 12 | 16 | 2271 3312 1 23121211217 


Сгуепка 1 | 18 | 10 | 15 | 18 | 38 | 22 | 24 | 21 | 18 | 10 | 16 





Као што се из таблице 23 види, средњи дневни максимум висине 
падавина на Новом Беоргаду не разликује се много од средњих 
дневних максимума околних станица. Према томе, значи да су пада- 
вински односи и у овом погледу доста једнолики. 


Таб. 24 — Апсолушни дневни максимум висине падавина у мм за период 
| 1953 до 1957 


Тађ. 24. — Махтит дионфеп абђзош аде [а ћашћешг дез ргбегрнаНопг еп тт роиг !а 
| Е | рбподе де 1953 а 1957 





Метеор. станице 




















З1аНопз тееогојо- | | ||| | ШУМУ | МГ | УП |ип 1ТХ | Х | Хр | Хи 
_ в!дцез —_ | | 
Мом Веовтад у 19,5 | 24,3 | 17,5 | 29,3 | 27,91 54,5 | 37,5 | 43,7 | 40,0 5,0 20,2 | 39,0' 
Мејеог. орзег. | 20,1 | 29,6 | 21,7 | 27,38 | 32,8 | 52,5 | 34,0 | 443 | 39,7 28,21 22,8 | 38,1 
Аегодгот Тетип | 17,6 | 249 | 121 28,5 | 38,0 | 42,8 | 31,6 | 42,8 | 35,0 2711 18,81 39,1 
Ро. Такшће! 21,0 | 28,0 | 17,5 | 28,0 | 26,9 | 58,8 | 45,0 | 48,8 | 38,0 | 34,0 | 22,5 | 30,2 
Стмепка 20,1 | 27,5 | 14,0 | 24,5 | 28,0 | 49,6 | 50,6 | 47,5 | 39,5 | 27,0 | 19,0 | 33,0 
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И апсоултни дневни максимум падавина на Новом Београду се. 
такође не разликује много од апосултних дневних максимума висине 
падавина осталих станица. Ипак ми ћемо овде приказати неке карак-. 
теристичне пљускове кише, при којима је распоред висине падавина. 
био веома различит на малим растојањима, и то на територији целог 
Београда и његове ближе околине. | - 

Један такав карактеристичан пљусак био је 28 јуна 1953 године 
при термичкој олуји, која је тога дана дошла са севера и то веома. 
великом брзином. О овој олуји је већ писано (7, 108). Правац кретања. 


· центра, те олује и распоред висине падавина за време њеног трајања 


приказан је на слици 15; правац кретања центра олује приказан је: 
стрелицом а распоред падавина у мм (заокругљене вредности). 





Слика 15. — Правац кретања центра олује и распоред висине падавина 
У мм 23-У1-1953. 
) Езв. 15. — ОуесПоп ди топуетлепћ да септе 4" огаве еђ 


· терагш оп де Ја ћашћеиг дез ргестрбаћопа еп та Је 23 јшт 1953 


Као што се из слике 15 види, термичка олуја се образовала У 
Панчевачком Риту и кретала се према југу. Преласком центра олује 
преко Дунава и Саве она је почела нагло да слаби, тако да је већ. 
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јужније од.Чукарице сасвим ослабила. Интересантан је-био распоред 
падавина при овој олуји у подручју, чије климатске елементе. овде 
приказујемо. Тако. је нпр. на Новом Београду пало око 55: м кише 
док је на Аеродрому у Земуну. пало само око 11 мм. Код Пољопривре- 
дног факултета у Земуну пало је око 54 мм а на Црвенки око 38 мм. 

Као други пример наводимо једну олују са јаким пљуском која 
је била 19 маја 1957 године. Ова олуја трајала је од 12 часова и 22 ми- 
нута до 12 часова и 45 минута. После овог пљуска падала је слаба 
'фронтална киша у прекидима. Ова олуја изазвана је углавном вазду- 
шЕНОМ депресијом која: се 18 маја образовала изнад Јужне Италије, и 
кретала се правцем од југозапада према. североистоку, тако: да је 19 
маја била изнад Панонске Низије. При овако лабилном стању које 
је још потпомогнуто и дневним загревањем, дошло је до образовања 
олује са пљусковитом кишом изнад подручја Земуна. Правац кре- 
"тања ове олује и распоред падавина приказан је на карти слика 16. 





Слика 16. — Правац кретања центра олује и распоред 
висине падавина у мм 19-У-1957. 


Е4Е. 16. — ресНоп ди тоџуетеп! ди сеште Фип огаге еф 
гбрат оп де Ја ћашјеџг дез ргесјрманопз еп пет. 1е 19 Ма: 1957 





“ 
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Као шето:се. види на слици 16, правац кретања центра „олује. је 
паралелан са „Дунавом. Преласком преко Саве интензитет олује. је 
ослабио, што се види по малим количинама падавина. Према пода- 
цима на слици 16 такође се види да је на Новом Београду пало око 
28 мм кише, док је на Аеродрому у Земуну · пало само 5 мм. У Земуну 
код Пољопривредног факултета пало је 27 мм, У "Земуну на тзв. Ћу- 
ковцу пало је 30 мм, а код Коњичке школе 27 мм. Дакле, скоро иста 
висина падавина пала је на целом профилу. од Земуна — Коњичка 
школа до Новог Београда. Лево'и десно од овог профила, као што се 


. види, висина пЗДЕВИКа била је знатно мања. 


Број дана са падавинама. — Приликом проучавања падавинских 
односа, сем висине падавина, Пн је јен проучити и распоред 
падавина у току времена. Као распоред падавина у току времена 
узима се број. дана са падавинама. Тако је у климатологији уведено, 
да се узимају. у обзир следећи падавински дани:.број дана са виси- 
ном падавина == 0,1 мм, = 10: мм, = 5,0 мм и = 10,0: мм. Ми ћемо у 
овом раду приказати број дана са висином падавина = 01 мм и: = 5:0 
мм. Сматрамо да остале градације, које су напред. наведене, нису овде 
потребне. 

Број дана са висином падавина = 0,1 мм је уствари. укупан број 
падавинских дана, јер је најмања висина ПАДРВИНе која се може из- 
мерити. 0,1 мм.:Дневна висина падавина од = 5,0 мм преставља. већ 
количину падавина која може бити веома корисна а често и довољна 
за потребе вегетације. У таблицама 25 и 26 приказане су бројне вред- 
ности дана са висином падавина = 0О1мми = 5,0 мм. 


"Таб. 25. == Број дана са висином падавина > 0,1 мм за период 1953— 1957 


























Тађ. 25. — Мотбге де јошге ауес [а ћашеиг де ргбспрнаНопх = = 0,1 тт 
роиг [а репоае де 1953 а 1957 
" Метеор. станице За | Год. 
знНопз тећвогбјорј дие5 Ри | Ш | М |у | УГ | УП иш тХ | Х Ц хи дна 
Мом! Веортад 15|14| 10] 8|13|11| 91] 81 517 7|п1 | 18. 
'Мејеог. орзег. 15 | 15 | 10 | 14] 17 | 15 | 10 | 10] 71912 |14| 148 
Аегодгот 2етцп 18 | 14] 10 | 11 | 16 | 14 | 11] 91 61910 | 13] 186 
Рој. Такипе! пи |12] 9111 |16|18| 91 8| 51 7110] 12 | 123 
Стуепка 12 | 12] 8112115|14| 91! 81! 518. 


8 | 11 | 122 








Као што се види из таблице 25, број дана са падавинама од = 0,1 
мм на Новом Београду се не разликује много од броја дана на околним 
станицама. Ипак у годишњем збиру на Новом Београду је најмање па- 
давинских дана у односу на остале станице. Као што се види, највећа 
разлика падавинских дана у току године је између Новог Београда и 
Метеоролошке опсерваторије. | 
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Таб. 26 — Број дана са висином Падавина == 5,0 тт за Период 1958 — 1957 
Тађ. 26 — Мотбге аде јоштг арес 1а ћашеиг дез ргестраноп5 = 5,0 тт.рвиг 1а репоаде 
| де 1953 а 1957. 10. : : | . 

















; и | 5 Год. 
памет | |ајиијијиј пп пе] к | а ТД 
Мом! Веогтад 3151414181|6 5 4 31413 4 58 
Мејеог. орзег. 3/4/3/383,/8/6| 5 4 21813 3 47 | 
Аетодгот 2етип 3131313/715| 4 4 31312 | 3 43 | 
Рој. јакцНе! 314131418|61| 4 4 |313] 2 4 48 
Сгуепка 3141314/7'6'.4 4 12131 2 4 46 


Из таблице 26 излази, да је број дана са висином падавина = 5,0) 
мм у. току године највећи баш на Новом Београду. То значи, да на 
Новом Београду падавине падају ређе али у већим количинама него 
на околним станицама. | | 


Закључак о падавинским односима би био: Да је плувиометриски 
режим на Новом Београду веома сличан плувиометриском режиму 
његове околине, како у погледу висине падавина, тако и у погледу 
распореда падавина у току времена. 5 | 





ИСПАРАВАЊЕ 


Као што је напред речено, испаравање је мерено на Новом Бео- | 


граду помоћу три инструмента: Вилдовим евапориметром (испарите- 
љем) са слободне водене површине у метеоролошком заклону, Пишо- 
вим испаритељем са упијаће хартије која се са друге стране напаја 
водом (8, 96—97) и који је постављен у метеорлошком заклону и Гар- 
нијевим евапотранспирометром са земљине површине и травног по- 
кривача. Добивене вредности испарене воде приказаће се у овом раду. 
Али пре него што пређемо на приказивање добивених резултата 
потребно је да напоменемо следеће: Интензитет испаравања зависи 
у првом реду од температуре површине са које вода испарава, затим 
од релативне влажности ваздуха изнад те површине и од брзине и 
правца ветра. Уколико су ветрови суви и имају велику брзину уто- 
лико је испаравање веће, при иначе истим осталим условима; то је 
случај са кошавским ветром, који веома повећава испаравање. 


Испаравање са слободне водене површине. — Испаравање са 
слободне водене површине у метеоролошком заклону мерено је на 
Новом Београду од 1-1Х-1957 до 31-У1Ш-1958 године, и то помоћу по- 
знатог Вилдовог (МА) евапориметра односно испаритеља. Оваква ме- 
рења су вршена у исто време и на Метеоролошкој опсерваторији у 
Београду. Нрема томе, овде ће се приказати вредности испаравања за 
оба места. Месечне и годишње суме испаравања у мм за Нови Београд 
и Метеоролошку опсерваторију изнете су у таблици 27. 

Као што се из таблице 27 види, испаравање је било интензивније 
на Новом Београду него на Метеоролошкој опсерваторији у свима 











; 4 ја % 
"Таб. 27 — Месечне и годишње суме испаравања у мм на Вилдовом 
испаришељу за период од 1-1Х-1957 до 31- УШ-1958 год. 


Тар. 27. — Нашешт5 тепзџеПеб ећ аплиеЦез де РбуарогаНоп еп тт зиг Рбуаромтеђ 
Ила рошг 1а рвггоде аи 1' зергетбђге 1957 аш 31 аоб! 1958 “ ши 
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Метеор. станице Раја од 
· аанова таеногајоране | и и мм | У |уг |УпУШ х х | | па 
Мом! Вгортад (5) 14 | 25 | 18 60 129 | 110 | 147 | 150 | 63 |48 |42 | 24 830 
Мејеог. орзег. (|) П | 24 | 201 45 | 93| 84118 | 107 | 55 |35 |35 | 19 646 


= 3| 1|—2] 15 | 36|. 26| 291 43! 8 |13] 7| 5 184 





месецима сем марта. Разлике у испаравању између ова два места су 
много веће у летњим месецима, а нарочито у августу, нето у зимским,“ · 
Нарочито су биле велике разлике испаравања у топлим и сушним 
месецима као што су: мај, јуни, јули и август 1958 године. па 8 
Ми сматрамо да је интензивније „испаравање на Новом Београду 
последица са једне стране услед нешто више температуре ваздуха, и 
са друге стране услед јачих ветрова у приземљу на Новом Београду. 
него на Метеоролошкој опсерваторији. Ово друго сматрамо као глав- 
ним узрочом, док је температурна разлика била мала, па је исто таке 
био мали и њен утицај на повећање испаравања на Новом Београду. 
У погледу веће брзине ветра на Новом Београду него на Метеороло- 
ашкој опсерваторији дајемо следеће објашњење: Напред је речено; да: 
се метеоролошка станица, односно. метеорлошки заклон у коме се на- 
лази Вилдов евапориметар на Новом Београду налази на доста отворе- 
ном терену, јер око њега нема никаквих грађевина нити високог“ дра 
већа. Напротив метеоролошки заклон са Вилдовим евапориметром на 
Метеоролошкој опсерваторији је доста заклоњен са високим зградама 
и високим дрвећем. Према томе проветравање метеорлошког заклона. 
је много интензивније на Новом. Београду него на Метес:олошкој. оп- 
серваторији, па је зато и испаравање веће, ·. пат 
_ У погледу температурног утикаја на повишење испаравања на 
Новом Београду, могу се изнети следећи подали: У мају, јуну, јулу и 
августу 1958 године биле су средње месечне гемпературе и то: 


| “ мо уп Шо 
Нови Београд 207 262 287 259 
Метеор. опсер. "206 20,0 _ 23,6 23,2 
0,1 


Разлика пи на 02 01 — 0,3 

Као што се види, температурне разлике су биле врло мале, чак 
је у августу разлика нигативна, а разлике испаравања су врло'велике. 

Релативна влажност ваздуха је на Новом Београду већа нето на 
Метеоролошкој опсерваторији (види таблицу 19), па би пс томе испа- 
равање требало да буде мање на Новом Београду него на. Метеороло- 
шкој опсерваторији, а међутим то није случај. Према томе, значи да 
утицај јачине ветра надвладава влажност ваздуха. 
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Слика 17. — Месечне суме испарене воде на Вилдовом | 5 
испаритељу за период од 1-1%-1957 до 31-У111-1958 · 
Ела. 17. — Нашјеџгз тпепецеПез "де Теам буарогве зиг 
Реџарогитефге Ма рошг Ја рблоде ди 1 зерјетрте 1957 ан 31 аопћ 1958 
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„На слици :17 приказане“ су: помоћу хистограма: месечне · суме 


Е испаравања. у мм на'Новом Београду и: ПОР НО. АИ 


за период. од: 1-1Х 1957» "до. 31-У1Ш1-1958: године; · 
2“. Слика:17 "пружа.нам јасан преглед. „узајамног. односа испаравања. 
између Новог- Београда и Метеоролошке опсерваторије... : | 
» Да би се што боље приказали односи: испаравања на Новом Беса 
раду и Метебролошкој опсерваторији, и да би се на основу. добивених _ 
резултата могли донети што правилнији“ закључци, приказаћемо овде. 


дневне суме испарене Воде како на Новом Београду: тако и на Метео- :: 


ролошкој опсерваторији у августу 1958 године, мерене помоћу Вилдо- 
вог евапориметра. Поменуте вредности, испаравања изнете су у таб- 
лици 28. Поред висине испарене воде (1) на Новом Београду и Мете- 
оролошкој опсерваторији (5) у овој таблици приказане су и:разлике 
испаравања Д — 1, == 4], каои средње дневне температуре ваздуха 
ћеи ђ и њихове разлике 4 + Осим ових вредности у таблици 28 изнети 
су и правци преовлађујућих: ветрова: за сваки дан и средње дневне 
брзине ветра у току: дана без обзира на правац ветра. Правци и брзине 
ветра који се у овој таблици налазе одређени су из три дневна тер- 
минска осматрања у 7, 14 и 21 час по локалном времену. Брзине ветра 
мерене су код метеоролошких заклона, тј. на 2 метра висине изнад 
земље, помоћу ручних анемометара и: на Новом Београду и на Мете- 
оролошкој опсерваторији. У таблици 28 су још изнете и. Мезе бр- 
зине ветра у, —— == А. 

Прво што се из таблице 28 види, јесте да су средње дневне бр- 
зине ветра, на 2 метра висине изнад земље код метеоролошког заклона 
на Новом Београду биле 23 дана веће него на Метеоролошкој опсер- 
ваторији, а само у 8 дана мање. Даље се из таблице 28 види да су тем- 
пературне разлике (А %) биле у више случајева негативне него пози- 
тивне, тј. средња дневна температура на Метеоролошкој опсервато- 
рији је била 18 дана виша него на Новом Београду, а 9 дана нижа, док 
је 4 дана та разлика била равна 00. Шта више апсолутне вредности 
негативних температурних разлика су веће него. позитивне. Средња. 
месечна негативна разлика износи — 0,7% а позитивна 0,50. 

_ Што се тиче испаравања, то према подацима из таблице 28 из- 
лази, да је разлика испаравања између Новог Београда и Метеороло- 
шке опсерваторије била 29 дана позитивна а само 2 дана негативна, 
тј да је испаравање скоро прекс целог месеца било веће на Новом Бео- 
граду него на. Метеоролошкој опсерваторији. Позитивна разлика испа- 
равања је у 8 дана била = 2,0 мм, а највећа је разлика је била 12 и 13 
августа (40 и 5,8 мм). 

У данима када је. разлика. испаравања била = 2,0 мм "скоро Је 
увек дувао на Новом Београду југоисточни ветар (кошава) осетне бр- 
зине. Ветар из југоисточног квадранта дувао је ових дана и на Мете- 
оролошкој опсерваторији али са знатно мањом брзином него на Новом 
Београду. Температурне разлике у овим данима између Новог Бео- 
града. и Метеоролошке опсерваторије биле су 4 дана позитивне а 4 дана 
негативне. Средња позитивна температурна. разлика износи 0, 80, док. 
средња негативна разлика за ове дане износи 1,1". Према томе, као 
што се види, узрок већем испаравању на Новом Београду није била 
температура ваздуха, већ већа брзина кошавског ветра, него што је 
била на Метеоролошкој опсерваторији. 


52 ,. 


таб...28 — Висина испарене воде на. Вилдовом. испарштељу (1) и 1), сред- 


ње. дневне температуре ваздуха (5 и :,), преовлађујући правци. ветра ' 


(0, и р,) и'средње дневне. брзине ветра. (У, п. У) без .обзира на. правац 
на. Новом. Београду: и Метшеоролошкој опсерваторији у “августу 1958 год. 


Таб. 28 — Нашеиг де Реап. буарогве зиг Рвуароптећте УЛПА (Ту е# 1), Тетрбгаштез тоуеп= 
пез- дио Шеппе5 де Рат (ћ. е! 15), атеснопз ргбаоттатез део уепћ5 (0; е! 17), 21 унез- 


525 тоуеппег дионаеппез (Ку ећ. У,) пе Тепап! раз. сотрге де [а Ста а Моу! Веовтад ) 


ге "Веовтад- Овзегувтоте ГЕТЕ еп аот. 1958: 




















Датуи | | А]. па а | ад | | [6 ај за | о [иу пари | р,. Пи ТА р, 7, АМ 
Паге · тип: лит У | на ту5 ту5 1 
1 | 48. аЕ ве. 262 272 --1,0: | == 0. | ЕМЕ--0,2. | —0,2 
2 |. 124 47 | 251 290.:282 081 · 56 15 |:-ЕЗЕ- 02 |- 18: 
8. [ВЕБ] 34 | 2021282 | 10) 58--30- | ЈЕЗЕ 52 | оба 
А |. :26| 27 |—0л | 17,8 | 177 |- 04 МУ 4,0 бој 107. | 33 
25. |:57] 271 101] 189: | 19,3 |—041] ММЕ 57 | ~ Мо 06. | 11. 
6 | ба] 40 |- 24 2461 2421. 04|.  ЗЕ 7,3 ЕЗЕ - 15 :| 58 
-7 |. 102 68: 30 | 24 | 2661—22| | ЗЕ 5,8 "58207 |: 5,1: 
8 | 391 28 | 6] 180 | 188 |—0,3 — 0 м 07 '|—07 
9 | 30! 18 | 12) 194 193| 01| ММЕ 18 МУ 06 |- 12' 
10 | а | 28] 07] 220 227| 02. МУ 08 МУ 03 | 05 
1 | 33! 25 | 081 250| 250! 00 5Е. +6 [о МЕ бај 05 
12 | 94! 54 | 401 2711 260| 11| _ ЗЕ 47 | ЕЗЕ 20 27 
13 | 115] 57:| 56] 25,4 | 266|—172 | . -5Е 40 ЕЗЕ 20 | 20 
4 | 201 +7 | -03 | 200 | 201 |—ол 59 2,0 МУ 08 15 
15: | 471 281 191:219| 220|—01 | Му 03 | М5/ 05 | —0,2 
16 | 41: | 30 1- 11 | 256 | 253| 0,3 — 0 ММЕ 0,5 | —05 
171 43' 38'| 051 262) 265|—03! . — 0 м 03 | —03 
18 | 421 30 | 1,21 2681 281 |—1,3 | ЕМЕ 53 Е 04 09 
19: 1 491 451 04 2771 277| 00 – 0 “04 | —04. 
20 |: 70 50 | 20 260 | 256 |—0,6 57/ 07 556 05 | 02. 
21 33! 27 | 051 2461 248|—02 |. МЕ 50 ММЕ 02 | 08 
22 | 67) 47 | 201 266| 27,2 |- 06 ЗЕ 1,8 556 03 15 
28 | 491 51 |—0,2 | 235 | 248 | —1,3 — 0 МУ 04 | —04 
"24 46 39 | 071 230] 4 |—14 | _ МЕ_138 | ММЕ 0,4 0,9 
25: | 411 36 |. 05 | 22,7 | 283 |—0,5 М 1,2 ММЕ 0,4 0,8 
26 | 231 21 | 02168 175 |—0,7 МУ 5,0 МУ 11 |. 39 
27. | 31 20.714 388. | 184. |==01 МУ 37 МУ 08. 29 
28 | 381 27 | 06|181| 1791 02 МУ 1,2 МУ 0,3 0,9 
29 | 341 281 06' 1931 193] 001! МУ 23 | ММ 06. |- 17 
"80 | 291 20 | 091 184 184] 001 ММУ 1,8 МУ 0,4 ТА 








31 | 13108] 05| 176 | 178 |—0,2 – 0 УМУ 062,|-0,2 


Негативне разлике. испаравања. "између | ова два. места биле су. 
само 2 дана и то. 4 и 23 августа. На. Новом Београду 4 августа дувао. је. 


северозападни ветар 4 т/5, док је на Метеоролошкој опсерваторији. 
дувао западни-северозападни ветар 0,7 пајв. Температурна разлика 
тога. дана била је врло. мала између ова два места (0, 19), Другог дана 


тј: 23 августа на Новом Београду је било тихо; док је на Метеороло- · 
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кој опсерваторији дувао“ западни-југозападни ветар. 6 
зине 0,4 гај5. 
Ун пе Ра лика тога Дена а је доста велика аи тега 

Из таблице: 28 се таоња види 

, да су скоро увек при ветровима 
из северног. квадранта разлике у испаравању између Новог ен 
и Метеоролошке опсерваторије биле 1,0 мм, и поред тога што су у не- 
ким данима брзине ветра биле прилично велике. Значи, да на разлику 


испаравања између ова два места има ут а, поре 
а утицај ред брзине, и Пра 


Испаравање са упијаће хартије, = „Испаравање са упијаће хар- 
тије која се са друге стране напаја водом, вршено је у метеоролошком 
заклону на Новом Београду помоћу Мишовог (Рјеће) 'испаритеља. 
Оваква мерења вршена су такође и на Метеоролошкој“ опсерваторији 
у Београду и у Земун Пољу код тамошње Агрометеоролошке станице. 
Пошто се,ова мерења не врше У хладнијем добу године, то ће се овде 
приказати резултати мерења на сва три места али од маја до августа 


1958 године. Бројне вредности ових рез лтата 
а Бе у. приказане су у таб- 


Таб. 29 — Месечне суме испаравања и мм на Пишовом испарштељу | 
за период од У до УШ 1958 године 


Таћ. 23 — Нашешт5 тепзиеПех де ГбуарогаНоп еп тт. зиг и ОИ АЕ Ресће „роцг га 
реподе ди та! ап 000 958. 








Метеор. станице | Уа · Свег 
· згаНоп5 а | : “ ИЦ | „У | тон! 
Зетии. Рође (1) — | 259 2277 | 343 зоа [0 1188 
Мом! Веоргад (1) 300 242 348 | 219 1209. 
Мејеог. орзег. () 236 198 | 255. 255 | 94. 
Бе бо. 41 155 5» | ~ -15 - 16 
=" и (бо: 44 : 98: | 52 64 265 


Као што се из таблице 29 види, на Новом Перта је било нај- 
веће испаравање и према овом испаритељу. Разлика у испаравању је 


много већа између Новог Београда и Метеоролбшке | опсервато 
е 
него између. Новог Београда и Земун. Пољља. 7 Ра 


Ми сматрамо да је и ова разлика последица. јачих ветрова код 


7 метеоролошког | заклона на Новом Београду него на остала два места. 


Метеоролошки заклон у Земун Пољу је на: доста отвореном терену, 
па је зато тамо испаравање веће него-на Метеоролошкој опсерваторији. 
(Међутим, тај заклон је ипак нешто: заклоњенији. околним зградама, 
нарочито са истока и југоистока, него на Новом "Београду, па је зато 
тамо испаравање мање него на Новом Београду. 


Испаравање са земљине површине и травнор покривача. — Ово 
испаравање је мерено помоћу Гарнијевог (Сагтег) евапотранспиро- 
метра на Новом Београду. Травни покривач је уствари била травна 
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ска трава. Висина травног покривача била је.око 15 см. Иви 
Са таквим апаратом и на исти начин вршена су мерења и у Земун 
Пољу. Висина. травнор покривача била је.и у Земун Џољу такође око 
15 .ем, али је. тамошњи травни покривач био самоод беле детелине; 
· · У таблици 30 приказују се висине испарене воде;у мм:за летње 
месеце 1958 године на ова .два.места, 5 се зона зими о лим 


смеша: 80%. детелина врсте звездан, 10%/» бела детелина: и 109 енглез 
М о. Па л 


Таб. 30 — Месечне суме испаравања у мм на Гарнијевом евапотран- 
__ ___Спирометру за перпод од У до УШ 1958. године У 
"Тар. 30-— Нашћеште тепзиеПе5 де Рбуароганоп еп тт 5иг Рбуаротапзртотете аге, 











; =" Сагтег роит 18 реподе аи та! аи а0б! 1958 о 
о Метеор. станице :: | и: ма ИА И Ут: 4, мо и мНГ 5 „Свега + 7 
5гаНол5 тејсогојоруцез ||. -: - ~ . _ му | РЕ | По У 4 » утоја] ~ 
Хетип Роје (), „ _ |. ме |. 39 де вад. | 288. | дна: 
Мом! Веовтад (2 | 82 210 195 | 08838: |: #2900 2:17: 909 7: 
б—ђ 67 14 | 66 —6 | 251 
ђ | 





~ та 5 | ЕТ - : пЕ 77 
МОДИ ЕЛ ДЕО Ви А 7 Пре у а. му ле ФА А Ер њена 2 


Као што се из таблице 30 види, укупно испаравање за сва четири 
месеца је било веће у Земун Пољу него на Новом Београду. Нарочита 
је била велика разлика у овом Испаравању између Земун Поља и Но- 
вог Београда у јуну, док је у августу та разлика била негативна. 


· Ми сматрамо да-овакав однос испаравања између Земун Поља и · 


Новог. Београда настаје из следећих разлога: У Земун Пољу земљи- 
ште је мбнолитно, док је на Новом Београду насуто и зато-је; поро- 
зније него у Земун Пољу. Кроз тако порозније земљиште вода лакше 
протиче него кроз монолитно земљиште где се вода теже пробија и 
дуже задржана тако да има времена да испари. Овде се ради о' ВОДИ 
која пада у виду кише и води која се свакодневно у одређеној колич 
чини (нпр. 3 литра) сипа на земљиште у апарату. С обзиром на такву 
порозност земљишта у сливнику апарата на Новом Београду је увек 
више ухваћено воде него у Земун Пољу при истим количинама си- 
пања. воде. века сво пуна и "пад ње аи НИ АЕ 
Ову претпоставку нам донекле потврђују и суме испареде воде 
у августу, која је на Новом Београду већа него у: Земун Пољу. Ми сма-. 
трамо, да се услед свакодневног. сипања воде земљиште на Новом Бео~ 
граду довољно слегло и смањила му се порозност, па се услед тога. 
смањиле и протицање воде у сливник а повећало испаравање. _ 


Закључак у погледу: испаравања био би: Када. Нови Београд буде 
изграђен, тј. када-на њему буде.високих трађевина и високог дрвећа 
тада ће јачина ветрова: на: појединим местима бити мања него сада на 
отвореном терену; па ће и испаравање бити мање. Исто тако, када се 
земљиште на Новом Београду довољно слегне и постане мање порозно 
него што је сада, тада ће оно боље задржавати воду која на њега пада 
било у виду падавина било у виду вештачког поливања. 0 к 


#) Самб од 16 до'31 маја 7 
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_- . Правац и брзина односно јачина ветра, који се. у. овом раду-при- 
казују, мерени су, на. Новом Београду. помоћу ветроказа, нагвисини -8: м 
изнад земље, док су правац и брзина ветра на. Метеоролошкој „опсер- 
ваторији одређивани помоћу регистрирног универзалног. анемографа 
на висини 24 м изнад земље. Приказани, подаци о. ветру односе се на 
период од 1-У-1957. до 30-Г7-1958 године. ЈЕ ки на он 
— _ Честине-праваца : ветрова 'и тишина. = Да'би се видело који су 
ветрови најчешће дували у току поменуте тодине на Новом Београду 
израчунате су тзв. честине праваца ветрова и тишина. Ово израчуна- 
вање извршено је на основу терминских осматрања од 7, 14 и 21 час 
по локалном времену. Честине ветрова о којима је овде реч претстав-“ 
љене су у 'е од укупног годишњег броја осматрања, тј. од 1095 осма- 
трања. и И 

На исти начин и за исти временски период израчунате бу м че- 
стине ветрова и тишина на Метеоролошкој опсерваторији, "Бројне 
вредности ових честина приказане су таблици 31. “ а. 


~: 



































Таб. 31 — Честине праваца ветрова и шина у о а за перпод 
~ · од 1-У-1957 до 30-17-1958 године ~ 
аб. 31. — Ргвдиџепсе де ФтесНопз без репћа ер део ситез еп 9 0 ; 
: 1 
ди 1 та! 1957 аи 30' ауг!. 1958 и 
Метеор. станице . |] из из Та] |] |Е-| |= 2 |п 
З!аћопз тееогојортуџе5 „5 = Е ај па | га 45 | = -|2 - а се 
Мом! Веодтад |м 7151 - 8 —|235 "22 "ја 21 35! 101144] 22 – 346 
вв ој 2922. 27 68) 89) 77 731 53] _ 60 


Мејеог. орзег. |42]27| 31 1521 








- фи. 


Као што се из таблице 31"види, на Новом Београду. је најчешће 
дувас југоисточни ветар (кошава), затим северозападни и југозападни. 
Из осталих праваца ветар. је много ређе дувао, а из неких као нор 
ЕМЕ и ЕЗЕ у току целе године ветар уопште није осмотрен; · Друга- 
чији је био случај на Метеоролошкој опсерваторији. И ту је била нај- 
већа честина кошавског ветра али је она имала две компоненте јуто- 
истечну и источно-југоисточну. Поред кошаве било је још ветрова и 
из других праваца са доста изразитом честином, као нпр. запад, 
запад-северозапад, северозапад и други. Даље се из таблице 31 вили, 
да је на Новом Београду осмотрен велики број тишина, док то није 
био случај на Метеоролошкој опсерваторији. — | | 

„Овакве разлике у честинама праваца ветрова и тишина измећу 
Новог Београда и Метеоролошке опсерваторије условљене су ситу- 
акијзма околине око метеорлошке станице на Новом Београду и Мете- 
оролошке опсерваторије. Иако је универзални регистрирни. анемограф 
на метеоролошкој опсерваторији издигнут 24 метра изнад земље гон 
је уствари издигнут изнад околних клиника) ипак околне. високе гра- 


ђезине имају утицаја на правац ваздушног струјања изнад Опсерва- 
торије, ; | | | 
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Универзални регистрирни анемограф је много осетљивији од 
обичлог ветроказа, па је забележио и најслабије ветрове, који нису 
могли бити осмотрени на Новом Београду помоћу обичног ветроказа, 
већ су такви случајеви забележени као тишине. Из тих разлога се и 
појављује много већи број тишина на Новом Београду | него на Мете- 
УРРИНК опсерваторији. · 5 

~ На сликама 18 и 19 приказане су тзв. руже ветрова за Нови Еео- 
град и Метеоролошку опсерваторију за период од једне тодине. Бро- 
јеви у средини круга претстављају промиле тишина. 

Упоређењем ових ружа ветрова види се неслагање у појединим 
правцима ветра између. Новог Београда и Метеоролошке "опсерва- 
торије. Е | 





Слика 18: — та ветрова на Новом Бесграду за: период од 
1-У-1957 до 30-ТУ- 1958. године 5 


ЊЕ 18. — Нове дев џет а Мом, Веовтаа роше ја ремоде ди. 
" 1 'тааћ 1957 аџ 30 аут 1958 | 











Слика 19, — Ружа ветрова на Метеоролошкој опсерваторији: МЕ 
· Београду за период од 1-ЏМ- 1957 ло 30-17-1958 тодине 
ЕЗЕ. 19. Нозе де5 уепћа а Веозтаа — Обзегуафојте мегеогојовтаце 
роџг Ја ремоде ди 1 тај 1957 ац 30 аут! 1958 с 


Брзина ветра. — Средње брзине ветра из појединих праваца при- 
казане у у таблици 32 за исти период каси правац ветра. : 


Таб. 32 — Средње брзине ветра из појединих праваца за · 205 од 1- У-1957 
· до 30-1У-1958 године : 


Тађ. 32 — Упеззек тоуеппез ди Е де аујбгетез Ф4респопз рог !а рвподе. аи Ко та! 
4! аи 30 ауги 1958. 





























„Метеор. станице > 

5ганоп5 тејвого-| М |ММЕ| МЕЈЕМЕ | ЗЕ55Е | 5 1557 | 5 ЛУЗМУ| У | ЛУМУ | НИ | КНИ 
Тора ие5 и Е | 

Моу! Веортаа – |24] 13| 21] — |0,9] — је 1,8 [0,9 121 16 |19] 19 |2,2]2,2 

Мејеог. орзег. 13,21 3,012, 12 1,814,0 |3;8] 3,61 2,2 21 | 1,8 3,0) 2,8 2,6 36 














| Жао што се.из таблице 32 види, на Новом Београду су средње 
'брзине ветра из појединих праваца мање него на Метеоролошкој оп- 
'серваторији. Ово је наступило из следећих разлога: 1. што је ветроказ. 
на Новом Београду знатно нижи (на 8 м) изнад земље него анемограф 
а · ·Метеоролошкој. опсерваторији (24 м), и 2. што је регистрирни ин- 
струменат тачније бележио брзине ветра него што је осматрач на Но-. 
"вом Београду могао одредити помоћу обичног ветроказа.. · - 
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Специјална мерења кошавског ветра =—— У времену када је у По- 
дунављу дувала кошава била су организована специјална мерења бр- 
зине кошавског ветра на Новом Београду, Мерења у. вршена у разма- 
цима од по 10 минута или у размацима од 30 минута. Подаци који су“ 
тада добивени упоређивани су са подацима брзине“ ветра који су за. 
исте моменте добивени помоћу регистрирног анемографа на Метеоро-- 
лошкој опсерваторији. Према моментаним прочитаним вредностима. 


брзине ветра израчунате су средње брзине. о за, временски размак: 
од 1 часа. ма 
+ ~ 


Сем средњих брзина одређинане. 8 





и максималне брзине. које је: 


апарат на Новом Београду у интервалу | од 10 минута показао. Макси-.. 


малне брзине на „Метеоролошкој. опеерваторији у Београду узете су 
са регистрирне траке анемографа и, то као најјачи удар Ваке које је- 
апарат за истих 10 минута забележио. 

Ми ћемо овде приказати те: резултате онако какб у добивени: 


приликом мерења. Напомињемо да су мерења вршили чланови коми-- 
сије, односно аутори овога рада лично. 


1 Брзина кошавског ветра у.тј5 11 јуна 1957 године 
Упеззе аџ уепћ Козара би: гт/8 12 11 јшт 1957 


| 
Нови Београд по анемометру | Метеоролошка опсерваторија по уни-- 
„ме-опта“ 

на висини 10 метара изнад земње 


а Веодтад ауес 1 апетотебе 
„пе-ор!а“ 
а И иде де 10 тегез ац дез5и5 ди 501 


метра изнад земље 
Орзегуатоте те вого(орћрие амес 1' апб- 


· тортарће штуегзе! 4 | а иде де 24. 
тебез ац деззиз ди 501 
































Час читања | Сред.'брзина | Макс. брзина Сред. брзина |-"Макс. брзина | 
17 ћепге а' · МНеззе: :. |: УПеззе · Мпеззе Мезе 
обђзегуаноп „|, тоуеппе |. тахитит тоуеппе. ај тахнпшт 
119 А 1 Јо ву 1,0 
1119 5,0 6,0 | | ба 10,0 
и И с] аб]. УБ |ој бата мо 110 
1189 БА ВИ лају ке авт |ЕЕ Е е осе ве 
ЕЈ 70 8,5 | њи 64 10,7 
„Но . | об. „ој : %Ћ0: | МИ о Ер 
129 65 о ВУ | 64 8,8 
; па аи љ Е п ви ~ 5 5 ЕМ пе - 
Ма л 6,0 . Ћ0 | 64 | 99 
ко Ма, ај за аб а. езе. Во 64 „1 ВВ 
129 |. 50: 60 = 64 | „90: 
„Да: | ЊО . 80... .| | кар ЊЕ 90 
МЕ: РОДА ЗКЕИ :. ИН НАНЕ 1: И Н ~- 64 _ | 105 
пре и ПБ ~ бо са 64“ | 100 
125 60 7,0 | 6,4 2: 7 6:0 
· 1300 ворд Бан ве «| | у 264: |. о ТОБ 
Средња Ба У | 4 ДЕРИ 
Моуеппе | ВИ же 2368 Пра а пало По 











Апсолутни. „максимум између 139 и 


Апсолутни максимум тамеђу: 130 · и 
1839, часова био је: 9,0 ту у 1375 часова 


1839 часова био је: 75 пузу: не часова. 
>, Види на страни 61. 


вогге. Мебвогоорт ив 


Маке; брзина 


Мнеззе тахитит 








универзалном апемографу. '.. 

"на 24 метра изнад земље 7 
„"Ауес | апбтортарће шиуеге : 
ве11 24 тејгев ди Чеззиз 41 501... 
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„По 


Сред. брзина 


Мешеоролошка оисервашорија Обзегуа 
Мнеззе · тоуеппе 





верзалном анемографу на висини 24 


„те=орга“ 


Макс“ брзина 
Упеззе 
тахитит , 


Јес Чело | 
| сфечебиз < 6 Ф | 


ПР ПИ рану и] и 


озоооее 


пен 





ос ососм о 





у 5 20 новембра 1957 године 


Упеззе аш ует. кобауа еп тјзпе 20 поретбге 1957 ;“". 
ра изнад земље 


ли деззиз ди 801 





апетотефе 
10. ли гев 


у, 


Амее 1' 


кошавског вешра 





А 
а 


Веортаа 
По анемометру „ме-опта“ 
на 10 мета 


Сред: брвина 
Мнеззе. тоуеппе 





Могу! 


зина 
М Пеззе 


тахтит 


Макс. бр- 





Брзина 


одесово 
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с ринг то 
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14,0 
110. 
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10,0 
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нанио 
за пллљињоадатттаи титан – 


Београд 


метра изнад земље 
Ауес 1' апетотебе 4 | анНиде 
Сред. брзина 
Мнеззе то- 
усппе 


„Нови 
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П 
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„Брзина · ношавског ветра. у т/5: 15 априла: 1958 године 
1уНеззе фи пет! Козара еп ту5. 1е' 15 аут 1958. 


'Метеоролошка. опсерваторија по уни-. 
верзалном. анемографу. на: виснни 
7 24 м. изнад земље: 
„Обзегуа!ојте . Ме(еогојор це ауес | | 
апетортарће штуегзе) а 1" ан де 
де 24 т ап дез5цо- ди 501. 


И! 






Нева Беотбад. по анемометру. бме-опта“. 
" на. висини. 107/м. изнад земље |... 
МоуГ' Веортад ауес 1: опетотеће: пегорја 
га Г ашниде. де 10 т. ап Чез5из ди. 501 









































Час - Средњв- брзина Максимална брзина Средња. брзина Максим. брзина | 
Непге Мнеззе. тоуеппе УНезве. тахи ит | МНеззе тоуеппе, | МНезве тахттит | 

170 8,0 126. 9,0. 1,6 

1720 10,0 12,0 8,0 13,7 

1739 7,0 1,0 8,5 13,7 

1759 7,0 10 8,0 13,0 

1750 8,0 . 180. 90 16,5 

1879 9,0 12,0 '8,0 13,7 

" Средња | | 
Моуеппе 8,2 | 11,8 7 8,4 | 18,5 
5 ~ , 

1810 10:0 12,7 10,0 15,0 

1820 8,0 13.0 9,0 15,5 

1830 6,0. 13,0 8,5 14,2 

180 6,0. 1,0 8,5 1,5 

1850 6,0 по. 85 - 12,4 

1979 8,0 по: 8:0 12,0 
Средња | 
Моуеппе 7,3 1,9 | 8,7 | 13.4 

1916 9,0 10,0 90 124 

199 50 10,0 9,0 13,8 

1929 6,0 11,5 855 12,5 

199 8,0 13,0 9,5 141 

1950 90 12,0 9,5 14,3 

2000 8,0 13,0 90 16,4 
Средња, | | 91. 
Моуеппе 15 | 1,6 у 91 13,9 





== Растојање између Београда, — Ми вна Опсерваторије. 
и Новог Београда, — Дирекције за изградњу Новог Београда — је 3100 
метара. Како је најјачи удар ветра 11 јуна 1957 на Новом Београду 
био 10 минута касније од најјачег удара на Метеоролошкој опсерва-. 
торији, то излази да се ваздух кретао од Опсерваторије до Новог Бео- 
града просечном брзином 5,2 та/5, што се доста. добро подудара са сред-. 
њом брзином, која је напред добивена (види 1 на стр. 58). 


ж 


Као што се из изложених података види скоро у свима случаје-. 


" вима брзина кошавског ветра је била већа на Метеоролошткој опсерва-. 


торији него на Новом Београду. То долази из разлога што је брзина 
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ветра мерена, на: 'Метеоролошкој. "опсерваторији,на висини. 24 метра из- 
над земље, док је-на Новом. Београду мерена:на 10'и 2 метра изнад 
земље: Ипак ми претпостављамо- да када Нови Београд- буде-изграђен; 
да: ће:онда брзина кошавског ветра бити још мања, него што је сада, и 

да ће брзина бити-мања него на истим висинама у Београду, рецимо 


на. Булевару Револуције. 'Ову претпоставку заснивамо на. утицају“ "епо-: 


љашњег трења на брзину ветра кошаве. Свакако да ће југоисточно 
струјање ослабити услед трења док се пребаци преко целог Београда 
и'стигне до Новог Београда. У прилог томе товоре нам и разлике у бр- 
зинама кошавског ветра између Аебролошке | опсерваторије на Зеленом 
Брду, које се налази на југоисточној. периферији ВИРА и Мете- 
релоше опсерваторије у граду (9, 45: 


"општи ЗАКЉУЧАК 


Према добивеним резултатима, који су напред изнети, може се 
извести следећи закључак: 

1. Температура ваздуха у приземном слоју на Новом: Београду 
је обично зими нижа а лети виша него на оклоним метеоролошким 
станицама, али та разлика није велика, и по апсолутним вредностима 
износи: код средњих месечних температура до 1,0%, код средњих мак- 
сималних је још мања и код средњих минималних је до 1,50, . 

2: Температура на површини непокривеног земљишта на Новом 
Београду се добро подудара са температуром на површини непокри- 
веног земљишта на Метеоролошкој опсерваторији; највећа је разлика 
1,19 у јулу 1957. Топлота се спорије проводи према дубљим слојевима 
"земљишта на Новом Београду, где је земљиште растреситије, него на 
Метеоролошкој опсерваторији, где је земљиште мање порозно. | 

3. Травни покривач висине 15 см мешавине: детелине врсте зве- 
здан (80%/0), беле детелине (1090) и енглеске траве (10%) знатно .сни- 
сжава температуру на површини земљишта; највеће снижење је било 
у средњем месечном износу у јулу 1958 и износило је 6,0%, док је апсо- 
„лутна максимална разлика између температуре на површини непокри- 
веног и травом покривеног земљишта била 17,50, и то такође у дулу 
1958 године. 

4. Ваздух је на Новом Београду апсолутно и релативно влажнији 
од своје околине због близине двеју река Саве и Дунава. 

"5. Плувиометриски режим на Новом Београду је веома сличан 
плувиометриском режиму његове околине, како у погледу висине па- 
давина, тако и у погледу распореда падавина у току времена; , 

6.. Испаравање са слободне водене површине је: веће на Ново 
Београду него на "Метеоролошкој опсерваторији; највећа је разлика 
била у августу 1958 и износила је у месечној суми 43 мм. Испаравање 
према Пишовом испаритељу. је било веће на Новом Београду · него на 
'Метеоролошкој опсерваторији и Земун Пољу; ова разлика у времену 
од маја до августа 1958 године износи: у односу на Метеоролошку оп- 
серваторију 265 мм, а у односу на Земун Поље 76 мм. Испаравање са 
земљине површине и травног покривача је мање .на Новом: Београду 
„него у Земун Пољу; та разлика је од маја до августа 1958 године била 


„ 
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251 мм. Сматра се да је веће испаравање са слободне водене површине 


"због јачег ветра код метеорлошког заклона на Новом Београду него 
· на Метеоролошкој опсерваторији. Ово исто важи и за испаравање ме- 
"рено Пишовим испаритељем. Исто тако се сматра, да је мање испара- 
твање са земљине површине и травног покривача на Новом Београду 
него у Земун Пољу из разлога, што је земљиште на Новом Београду 


порозније и више пропушта воду него земљиште у Земун Пољу, где 
"се вода дуже задржава у површинским слојевима и испарава. 


7. Брзине ветра су биле на Новом Београду мање него на Мете- 
оролошкој „опсерваторији, из разлога што је ветроказ на Новом Бео- 
граду знатно нижи · (на' 8м) изнад земље него: анемограф на Метеорд- 
лошкој опсерваторији (24 м)-изнад земље;.и што је регистрирни ин- 
«струменат тачније бележио брзине ветра него што су оне осмотрене 
помоћу обичног ветроказа на Новом Београду. 

8. Узимајући све:у обзир види се;:да'се локалне климатске ка- 
рактеристике на Новом Београду веома мало разликују од климатских 
карактеристика његове околине. Нешто. већа разлика је засада само 
код испаравања. 


1 9. Подесном изградњом Новог Београда, при чему треба водити 
рачуна о садашњим локалним климатским карактеристикама, разлике 
између | климе "Новог Београда и његове околине. ће се свести на нај- 
мању меру. Те. разлике, уколико буду. постојале, неће имати никакав 
утицај на живи свет на Новом Београду. ЈН 


Пара љ ире а. Еа Е ка 
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СОХТЕЈВОТОМ А РЕТОВЕ РО СЕАМАТ БОСАР 0. 


А МОУГ ВЕОСВАВ · -: · 
граг | ревија о 
Бг. Матко МПозауех1с ргојеззеиг де РОпшуетзне, ећ соНађ.. 
Везчтебе. 


"та Базе ; б О та ара ; | 
Т'ашћецг еј зе соПабогафеџтв оп! ехбсићб дез тлевигез реттапептев: 


де: ејетеп!5 тлефбогодорјаце5 зиг Је фегтатп оп дон бе Ђан Ко Вео-- 
вгад. Се феггајп езђ сопмете ди забје Фиујај аџ деззца Чџачеј езб расе. 


чпе соцеће де Та фетте ћитиз Фипе ерајззецг Фекмгоћ 70 ста; Тез 'обзег- 
уаНоп5 опЕ е16 ЕаЊез репдап! ипе аппбе еф Је доппеез тесце5 зоп! терге- 
вепћее5 Чап5 сефе ефћцавб, А сбђ6 дез б]етеп!а табфеотојорћаџез роџг 
Коу! Веоггад зоп! тергбзепћез ацаз! Је5 е]етеп!5 таефеотојовацез, роџг Ја: 


таете реподе Фез зфаНопг тејеогојовјацев уојатев: Орзегуафојте Међе-_ 


огојовтаце а Веовтад, Аегтодтот—Хетип, Касинћб автопопмаџе а Хеташ, 
Стуепка еф Хетил—Рођје (уот Ја Нвиге 1). к ПА 

| „Ногв 1е5 глезцгез регтапепфез оп а [аб аџ55! дез-таезшгев тефбого- 

Товтаџез зресјајез дап5 Чез јоиг5 рагбсиНегз фуртамевл 27 776 • 
Зејоп. 1е5 тезш(аје гесив оп реш+ Таке Ја сопејизол зшуаоје: 


1. Га ТФетрегафите де Гај: дапз Ја соцеће Ја рјиз ргосће да 501 а 


Тес А : . ша | РРУ. 
Хо! Веовтад ез| еп Бауег ага пајтетепф р!з5 ђаззе еђ еп еје рја5а ћаше- 
аие сћех 1е5 зфаНопз габфеогојоваџез уојаев, глаја сез а егепсез пе; 


во06 раз (гез вгапдез, еј зејоп 1е5 Еетпрбгаћигев арзојџев еПез опЕ 165 уа- 
јешт5 5шуапфез: сћех 1ез фетарегафитез тлоуеппез тепзцеПез. јиза!а. 15. 


сћег 1е5 тахнпа гаоуепз епсоте тојтдге еј сћег јез татита тпоуеп5: · 


јиза'а 1,50, 

. .2= Та Тетпрегаите а Та. гигјасе ди 501 па а: Мом; Веовтад соггезропа, 
Меп. амес ја Сетпрегафите а РОрзегуаћојте Мефеогојовуце; Та р]аз вгапде. 
фНегепсе а ећ6 1,7% ап јиШе! 1957. А Мом! Веовтад Ја сћајецг езЕ соп— 
Фаие р1аз Јепјетлел; џет5 1е5 сомсћез рјиз ргојгопдев а саџзе ди: 501 аш 
езћ рјиз дНаје аце Те во] а РОбзегуаћокте Мефеогојоваџе. | 

8. Туакг ез а Мом; Веовтад рјаз ћштаде, абзојштепф еј геја етен; 

аче зез еушопз а сацзе де Та ртохипме де деих Шеџуез, Баџа ећ Бапиђе.. 

| 4. Ке тевшпе римоге чауце езЕ фгез зетрјабје апх тевипе да уој- 

Баве, аџ ројаф де уце де Ја ћашјеџг дез ртестрнаНоп5, аи55! еп геја- 
беп. амес Ја гератИ Поп дитап« Је Фегарз. 
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5. ТУеуарогаНоп е5 а Мом! Веовзгад рјиз вгапде аце сћех 1е5 зћа- 
Нол5 уојатев. Оп Рабтрџе а цп уепЕ рјиз ТогЕ сћег арт тле еогојовтаце 


"а Мом; Веовгад, аш 5'у #гоџуе зиг ша феттат рјиз оџуетћ, аџе сћег 125 


згђаболз аи уоа аве. | 

6. а уНеззе ди еп, а Мом Веовтад езЕ р1аз реше аша УОбзегуа- 
оте Мефеогојотаче, а самзе де Раб аде де Ја шточебе аш езђ а Мом 
Веовгад рјиз базе (а 8 гпефге5 ап Чеззиз ди 501) аџе Гапетовгарће а 
7 Орзетуаћојте Међеотојоглаџе (24 та), де табте а самзе даме Улозгитаеп! 
ептерфгеиг допће дез уајеитз де 1а уЖеззе ди уепЕ фш зопЕ рјиз ехасђе5з 
аие 1е5 уајеџт5 орзегусез ам тоуеп Филе знирје штоцебе а Мом Вео- 
вгад. - Ке 


У 
двања 
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